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FOREWORD 


The data presented in this Annexure are based on the records of daily withdrawals by canals 
on the Godavari river system as made available to the Commission by the States of Andhra Pradesh, 
Madhya Pradesh and Maharashtra. The Commission decided to collect these data for a period of 
20 years, from June 1941 to May 1961, in the form of ten-daily means. 

The year has been taken as the water year applicable to the hydrologic and agricultural condi¬ 
tions in most parts of the Krishna and the Godavari basins, that is, from 1st June of one year to 3lst 
May of the following year. 

Where withdrawals for one or more days are not available, the ten-daily mean has been calcu¬ 
lated for the number of days for which data are available. For some years, for which data are available 
for the major part of the year and are missing for a few ten-day periods, the Commission have assumed 
the data not available generally on the basis of the respective average for the remaining years of the ten 
year period 1941-42 to 1950-51 or 1951-52 to 1960-61, as the case may be. For the months for which 
the canal withdrawals are generally nil, the Commission have assumed the data not available as nil. The 
figures so assumed have been shown in brackets. 

The data supplied for the canals of the Godavari Delta System gave two figures for each 
ay, one for the morning and the other for the evening; the average of the two figures has been 
taken as the daily withdrawal. 

Averages have been worked out separately for each ten years period from 1941-42 to 1950-51 
and from 1951-52 to 1960-61, and also for all the 20 years.' Averages have not been worked out where 
the data aic irregular or are available for less than five years. 

The method of estimating the withdrawals vary from canal to canal but generally the daily 
discharges are based on a gauge discharge relationship which is kept uptodate. by infrequent discharge 
observations, in a few cases, by current meter but more often by floats. 
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GODAVARI 


GENERAL INDEX OF 




■ 

Name of 

Serial 

number 

Name of the Canal (s) 
or Scheme 

. 

Index number 
of Scheme 

sub" tributary 

tributary 

or 

main river 

1 

Gangapur Project 
(a) Nasik Right Bank 

7B-G.1-M.1 


Godavari 


(b) Nasik Left Bank 

f9 

•• 

9 9 

2 

(a) Godavari Right Bank 

16A-G.1-M.1 


9 > 


(b) Godavari Left Bank 



9> 

3 

Khanapur Channels 

1A-G.5-A.1 



4 

Godavari Delta System 
(a) Godavari Eastern Delta 

2A-G.10-A.2 




(b) Godavari Central Delta 

»y 

, , 



(c) Godavari Western Delta 



99 

5 

Kadwa River Works 
(a) Palkhed Right Bank 

I7A-G.1-M.2 


Kadwa 


(bj Wadali Right Bank 



99 


(c) Ozar Tambat Right Bank 


•• 

Banganga 

6 

(a) Pravara Right Bank 

18A-G.2-M.3 


Pravara 


(b) Pravara Left Bank 

»♦ 


99 

7 

Bendsura 

8B-G.1-M,2 

Bendsura 

Sindphana 

8 

Fateh Nehar 

3A'G.4-A.3 


Manjra 

9 

Mahboob Nehar 

4A-G.4-A.5 


99 

10 

Nizamsagar 

[5A-G.4-A.4 


>9 

11 

Pocharam 

13B-G.4-A.3 

6A-G,4-A.6 

Alair 

99 

12 

Godavari North 
(Kaddam Project) 

1B-G.5-A.1 

• » 

Kaddam 

13 

Manair 

7A-G.6-A,7 


Maner 

14 

Sanigaram* 


Siddipet Vagu 

99 

15 

Ramappa* 


Moruvancha Vagu 

»9 

16 

Wainganga 

9A-G.9-Ma.l 

Wainganga 

Pranhita 

17 

Sagarnadi 

4B-G.9-Ma.l 

Sagarnadi (Wainganga) „ 

18 

Roomal 

10A-G.9 Ma.2 

Lodhia Nalla 

99 

19 

Ari 

5B-G.9-Ma.2 

(Wainganga) 

Hirri Nadi (Wainganga) „ 


♦Minor Scheme 

( H ) 








RIVER SYSTEM 

CANALS IN OPERATION 


Period for which withdrawal 
data available 

Remarks 

1 

1 

Page 

Serial 

number 

1 

1 

Period 

Number of j 

years for 
calculating 
average 1 

1 

Monthly 

volumes 

Ten-daily 

withdrawals 

1 

June 1957 to May 1961 


Monthly 


64 

1 



data only 


68 


June 1941 to May 1961 

20 


2 

72 

2 

9i 

20 


4 

84 


Data not available 



•• 


3 

June 1941 to May 1961 

20 


6 

96 

4 

>» 

20 


g 

108 


ip 

20 


10 

120 


June 1941 to May 1961 

20 


12 

132 

5 

if 

20 

Monthly 

14 

144 


if 

20 

data only 

16 

156 


June 1941 to May 1961 

20 


18 

168 

6 

>f 

20 


20 

180 


Data not available 





7 

June 1951 to May 1961 

10 


22 

192 

» 

June 1941 to May 1961 

20 


24 

198 

9 

June 1941 to May 1961 

20 


26 

210 

10 

June 1941 to May 1961 

20 


28 

222 

11 

Data not available 

. . 


- 

. . 

12 

June 1951 to May 1961 

10 


30 

234 

13 

June 1953 to May 1961 

8 


32 

240 

14 

Jan. 1956 to May 1961 

5 


32 

246 

15 

June 1941 to May 1961 

14 

Irregular data 

34 

250 

1« 

Data not available 





17 

June 1954 to May 1961 

7 


36 

262 

If 

June 1952 to Feb. 1960 

8 For June to Feb. only 

36 

265 

19 










GODAVARI 


GENERAL INDEX OF 



1 


Name of 

Serial 

number 

Name of the Canal (s) 
or Scheme 

Index number 
. of Scheme 

sub-tributary 

1 

tributary 

or 

main river 

20 

Chichbund 

I1A-G.9-Ma.3 

Bharkunda Nalla 
(Wainganga) 

Pranhita 

. 21 

Bori 

13A-G.9-Ma.5 

Gadam Nalla 
(Wainganga) 

>> 

22 

Moorum 

12A-G.9-Ma,4 

Moorum Nalla 
(Wainganga) 


23 

Sarathi 

14A-G.9-Ma.6 

Sarathi Nalla 
(Wainganga) 

*» 

24 

Jamunia 

15A-G.9-Ma.7 

Dhoda Nalla 
(Wainganga) 

»» 

25 

Katangjheri* 


Kas Nalla 
(Wainganga) 


26 

Gangulpara 

6B-G.9-Ma.3 

Ghisri Nalla 
(Wainganga) 


27 

Khairbanda 

21A-G.9-M.6 

Local Nalla 
(Wainganga) 


28 

Chandpur 

20A-G.9-M,5 

Lamandohi Nalla 
(Wainganga) 


29 

Bodalkasa 

22A-G.9-M.7 

Baghdeo Nalla 
(Wainganga) 


30, 

Chorkhamava 

23A G.9-M.8 

Kondegoni 

(Wainganga) 

i » 

31 

Ramtek 

19A-G.9-M.4 

Sur 

(Wainganga) 


32 

Ghorazari 

24A-G.9-M.9 

Bokardoh Nalla 
(Wainganga) 

tf 

33 

Asola-Mendha 

25A-G.9-M.10 

Pathri Nadi 
(Wainganga) 


34 

Laknawaram 

8A-G.10-A.8 

— 

Lanawaramk 

35 

Machkund H. E. Scheme 

2B-G.I2-A.2/0.1 

Sileru 

Sabari 


y ■ - ~ — 

Minor Schtmo 


( iv ) 









RIVER SYSTEM 

CANALS IN OPERATION 


Period for which withdrawal 
data available 

Remarks 

! 

Page 

Serial 

number 

Period 

Number of 
yeara for 
calculating 
average 

1 

1 

Monthly 

volumes 

Ten-daily 

withdrawals 

June 1950 to May 1961 

11 


38 

270 

20 

June 1955 to Mar. 1961 

6 

For June to Mar. only 38 

282 

21 

June 1949 to May 1961 

12 


40 

287 

22 

June 1941 to May 1961 

20 


42 

296 

23 

June 1941 to May 1961 

14 

Irregular data 

44 

308 

24 

June 1941 to May 1961 

— 


— 

320 

25 

June 1957 to Nov. 1960 

— 

June to Nov. only 

— 

332 

26 

June 1941 to May 1961 

14 

Irregular data 

46 

334 

27 

June 1941 to May 1961 

20 


48 

342 

28 

June 1941 to May 1961 

14 

Irregular data 

50 

351 

29 

June 1941 to May 1944 & 

15 


52 . 

360 

30 

June 1949 to May 1961 






June 1941 to May 1961 

20 


54 

372 

31 

June 1941 to May 1961 

20 


56 

384 

32 

June 1941 to May 1961 

19 Data for 1948-49 

58 

396 

33 


not available 




Jan. 1954 to May 1961 

7 


60 

408 

34 

Data not available 



_ 


35 






GODAVARI RIVER SYSTEM 

MONTHLY VOLUME OF WITHDRAWALS 




MONTHLY VOLUME OF WITHDRAWALS 


Name •/ Canal— Goinrtal Right Bank 


River —Godavari 


figures ate volumes in thousand million cubic feet) 


Total 


Year 



June 

July 

Aug. 

Sep. 

Oct. 

Nov. 

{June to Nov.) 

1941-42 



0.59 

0.36 

0.51 

0.59 

0.68 

0.55 

3.28 

42-43 



0.42 

0.37 

0.45 

0.57 

0.80 

0.59 

3.20 

43-44 

h . 


0.27 

0.54 

0.66 

0.58 

0.31 

0.55 

2.91 

44-45 



0.61 

0.32 

0.47 

0.57 

0.64 

0.64 

3.25 

45-46 



0.58 

0.70 

0.51 

0.69 

0.65 

0.59 

3.72 

1946-47 



0.51 

0.63 

0.31 

0.43 

0.75 

0.22 

2.85 

47-48 

* , 

t • 

0.61 

0.51 

0.35 

0.45 

0.56 

0.72 

3.20 

48-49 

• * 

• 4 

0.32 

0.27 

0.49 

0.46 

0.59 

0.16 

2.29 

49-50 

« t 

• « 

0.48 

0.57 

0.62 

0.12 

0.34 

0.65 

2.78 

50-51 

t * 

4 • 

0.61 

0.50 

■ 0.57 

0.24 

0.59 

0.73 

3.24 

1951-52 


* f 

0.49 

0.42 

0.38 

0.78 

0.27 

0,58 

2.92 

52-53 


« t 

0.56 

0.55 

0.58 

0.85 

0.66 

•0.74 

3.94 

53-54 



0.31 

0.70 

0.47 

0.54 

0.46 

0.87 

3.37 

54-55 



0.37 

0.47 

0.64 

0.37 

0.62 

0.85 

3.32 

55-56 


. ♦. 

0.61 

0.66 

0.52 

0.35 

0.29 

0.80 

3.23 

1956-57 



0.46 

0.43 

0.42 

0.22 

0.23 

0.44 

2.20 

57-58 


• « 

0.53 

0.51 

0.48 

0.64 

0.77 

0.80 

3.73 

58-59 


• * 

0.53 

0.35 

0.21 

0.48 

0.56 

0.90 

3.03 

59-60 



0.54 

0.51 

0.47 

0.53 

0.53 

0.73 

3.31 

60-61 



0,39 

0.66 

0.77 

0.43 

0.23 

0.78 

3.26 


10 Years’ Mean 
(1941-42 to 1950-51) 

0.50 

0.48 

0.49 

0.47 

0.59 

0.54 

3.07 

10 Years' Mean 

0.48 

0.53 

0.49 

0.52 

0.46 

0.75 

3.23 


(1951-52 to 1960-61) 


( 2 ) 









MONTftCLY VOLtmiE OF WITHDRAWALS 


Oanai —Godaviri Right Bank 


River — Godavari 


{JTilgurei jitt voluhies in thousand million cubic feet) 


Ttar 

Dec, 

Jam,. 

Feb. 

Mar. 

Apr, 

May 

Total 

{Dec. to May) Annual 

lMl-42 

0.43 

0.43 

0.35 

0.39 

0.47 

0.64 

2.71 

5.99 

42-43 

0.44 

0.39 

0.52 

0.46 

0.50 

0.61 

2.92 

6.12 

43-44 

0.63 

0.56 

0.48 

0.56 

0.59 

0.60 

3.42 

6.33 

44-45 

0.65 

0.47 

0.50 

0.55 

0.62 

0.69 

3.48 

6.73 

45-46 

0.65 

0.48 

0.42 

0.52 

0.53 

0.55 

3.15 

6.87 

Id46-47 

0.43 

0.41 

0.45 

0.48 

0.59 

0.74 

3.10 

5.95 

47-48 

0.56 

0.41 

0.49 

0.57 

0.69 

0.64 

336 

6.56 

48-49 

0.46 

0.51 

0.49 

0.62 

0.44 

0.70 

3.22 

5.51 

49-50 

0.70 

0.63 

0.48 

0.59 

0.69 

0.54 

3.63 

6.41 

50-51 

0.58 

0.62 

0.47 

0-54 

0.57 

0.68 

3.46 

6.70 

1951-52 

0.63 

0.78 

0.59 

0.51 

0.67 

0.54 

3.72 

6.64 

52-53 

0.54 

0.51 

0.30 

0.46 

0.40 

0.38 

2.59 

6.53 

53-54 

0.60 

0.61 

0.28 

0.50 

0.50 

0.48 

2.97 

6.34 

54-55 

0.57 

0.64 

0.59 

0.64 

0.55 

0.69 

3.68 

7.00 

55-56 

0.50 

0.84 

0.48 

Nil 

Nil 

0.57 

2.39 

5.62 

1956-57 

0.51 

0.67 

0.54 

0.58 

0.69 

0.76 

i.15 

5.95 

57-58 

0.87 

0.65 

0.50 

0.59 

0.60 

0.68 

3.89 

7.62 

58-59 

0.69 

0.62 

0.44 

0.51 

0.69 

0.77 

3.72 

6.75 

59-60 

0.92 

0.71 

0.49 

0.63 

0.37 

0.61 

3.73 

7.04 

60-61 

0.95 

0.43 

0.52 

0.46 

0.63 

0.59 

3.58 

6.84 


10 Years’ Mean 0.55 

(1941-42 to 1950-51) 

0.49 

0.46 

0.53 

0.57 

0.64 

3.24 

6.32 

10 Years’ Mean 0.68 
(1951-52 to 1960-61) 

0.6S 

0.47 

0.49 

0.51 

0.61 

3.40 

6.63 


( S ) 





MONTHtWOLUME OF WITHDIUWALS 


yane oj Cano?—Go4*t«rl Left Bank Godatari 

All figures are volumes in thousand million cubic feet) 


Year 



June 

July 

Aug. 

Sep. 

Oct. 

Total 

Nov. (JurU to Nov.) 

1941-42 



0.40 

Nil 

0.38 

0.27 


0.34 

1.74 

42-43 

,. 


0.25 

0.24 

0.30 

0.37 

0.49 


2.04 

43-44 



0.18 

0.24 

0.40 

0.28 

0.13 

0.37 

1.60 

44-45 

.. 


0.35 

0.09 

0.26 

0.34 

0.40 

0.40 

1.84 

45-46 

•• 


0.41 

0.47 

0.33 

0.38 

0.42 

0.34 

2.35 

1946-47 



0.27 

0.46 

0.24 

0.23 

0.49 

0.13 

1.82 

47-48 

., 


0.40 

0.32 

0.27 

0.25 

0.37 

0.41 

2.02 

48-49 



0.20 

0.23 

0.30 

0.37 

0.33 

0.12 

1.55 

49-50 



0.39 

0.37 

0.36 

0.12 

0.27 

0.35 

1.86 

50-51 


• « 

0.42 

0.29 

0.39 

0.15 

0.41 

0.46 

2.12 

1951-52 


• * 

0.31 

0.24 

0.29 

0.46 

0.17 

0.35 

t.82 

52-53 

* 4 

« « 

0.29 

0.40 

0.34 

0.43 

0.48 

0.40 

2.34 

53-54 

« « 


0.18 

0.43 

0.27 

0.37 

0.29 

0.41 

1.95 

V54-55 



0.25 

0.35 

0.37 

0.20 

0.34 

0.50 

2.01 

55-56 



0.37 

0.44 

0.25 

0.31 

0.19 

0.43 

1.99 

1956-57 



0.26 

0.29 

0.31 

0.22 

0.23 

0.31 

1.62 

57-58 



0.36 

0.28 

0.30 

0.41 

0.55 

0.41 

2.31 

58-59 



0.11 

0.27 

0.13 

0.30 

0.41 

0.46 

1.68 

59-60 



0.35 

0.40 

0.35 

0.30 

0.32 

0.34 

2.06 

60-61 

. . 


0.30 

0.32 

0.40 

0.15 

0.36 

0.45 

1.98 


10 Years’ Mean 

0.33 

0.27 

0.32 

0.28 

0.37 

0.33 

1.90 

(1941-42 to 1950-51) 








10 Years’ Mean 
(1951-52 to 1960-61) 

0.28 

0.34 

0.30 

0.32 

0.33 

0.41 

J.98 


< '4 ) 





Monthly voLtME ot witHdraWaLe 


Name of (7an<4-^GodtTari Ltft BMk 


Atver—GodavArl 


f 'N.S.'^AJi figures are volumes in thousand million cubic feet) 


Tear 

Dee. 

Jan. 

Feb. 

Mar, 

Apr. 

May 

Total 

(Dee. to May) Annual 

1941-42 

0.29 



0.28 


0.39 

1.82 

3.56 

42-43 

0.27 

0.25 

0.33 

0.32 


0.39 

1.87 

3.91 

43-44 

0.44 

0.33 

0.33 

0.39 

0.39 

0.35 

2.23 

3.83 

44-45 

0.39 

0.29 

0.38 

0.37 

0.39 

0.41 

2.23 

4.07 

45-46 

0.41 

0.28 

0.27 

0.35 

0.34 

0.40 

2.05 

4.40 

1946-47 

0.26 

0.29 

0.34 

0.35 

0.35 

0.43 

2.02 

3.84 

47-48 

0.40 

0.26 • 

0.33 

0.42 

0.48 

0.47 

2.36 

4.38 

48-49 

0.27 

0.39 

0.31 

0.42 

0.29 

0.49 

2.17 

3.72 

49-50 

0.44 

0.38 

0.27 

0.34 

0.44 

0.36 

2.23 

4.09 

50-51 

0.39 

0.33 

0.31 

0.32 

0.39 

0.33 

2.07 

4.19 

1951-52 

0.43 

0.38 

0.32 

0.41 

0.33 

0.40 

2.27 

4.09 

52-53 

0.27 

0.33 

0.17 

0.30 

0.27 

0.26 

1.60 

3.94 

53-54 

0.31 

0.35 

0.18 

*0.30 

0.33 

0.31 

1.78 

3.73 

54-55 

0.36 

0.47 

0.44 

0.40 

0.33 

0.61 

2.61 

4.62 

. 55-56 

0.44 

0.45 

0.40 

(0.37) 

0.40 

0.43 

2.49 

4.48 

1956-57 

. 0.25 

0.37 

0.34 

(0.35) 

0.42 

0.52 

2.25 

3.87 

57-58 

0.62 

0.35 

0.32 

0.38 

0.42 

0.36 

2.45 

4.76 

58-59 

0.48 

0.50 

0.35 

0.35 

0.51 

0.48 

2.67 

4.35 

59-60 

0.64 

0.41 

0.32 

0.44 

0.55 

0.42 

2.78 

4.84 

60-61 

0.54 

0.40 

0.31 

(0.37) 

0.40 

0.42 

2.44 

4.42 


10 Years’Mean 0.36 

(1941-42 to 1950-51) 

0.31 

0.31 

0.36 

0.37 

0.40 

2.11 

4.01 

10 Years’ Mean 0.43 
(1951-52 to 196061) 

0.40 

0.32 

0.37 

0.40 

042 

2.34 

4:31 


( 5 ) 


Monthly volIiMe of wmii^wAts 


^ofHc of Canal —Godavari Eastern Delta 


Ati>i«i*~-GQdavari 


fMBimAll'figoret ate volanots in thousand milttoodohie iwt) 


Year 



June 

J4dy 

Aug. 

Sep. 

Oct. 

Total 

2fov. {June to Nov.) 

1941-42 



A.n 

9.70 

10.38 

8.94 

7.63 

3.62 

44.98 

42-43 



3.53 

12.18 

11.33 

laii 

9.14 

3.96 

50.25 

43-44 



5.55 

10.12 

9.21 

7.88 

6.73 

6.16 

45.65 

44-45 



2.75 

8.79 

8.61 

8.19 

5.79 

4,95 

39.08 

45-46 



2.67 

11.13 

9.07 

9.00 

8.27 

6.01 

46.15 

1946-47 

« « 


6.72 

ia74 

11.29 

10.47 

10.02 

6.41 

SSiiS 

47-4i 

< « 

• « 

3.14 

9.34 

8.23 

8.13 

7.97 

4.27 

41.08 

48-49 

« « 


2.24 

9.29 

9.35 

9.00 

9.17 

3.13 

42.18 

49-50 

t • 

« • 

5.17 

6.25 

8.09 

8.08 

724 

5.25 

40.08 

50-51 

• » 

» » 

4.95 

8.55 

10.70 

7.27 

8.88 

4.39 

44.74 

1951-52 

• « 


4.52 

7.26 

7.53 

7.87 

8.33 

4.94 

-40.45 

52-53 

• « 


1.08 

9.00 

11.68 

10.25 

7.73 

7.14 

46.88 

53-54 



3.78 

10.16 

8’79 

10.02 

7.42 

4.39 

44.56 

54-55 



2.63 

8.97 

9.03 

9.39 

7.36 

6.76 

44.14 

55-56 

4 • 

* « 

2.64 

10.78 

10.04 

7.59 

8.00 

6.24 

-45.29 

1956-57 

« « 

» t 

7.18 

7.87 

9.30 

10.81 

6.21 

5.94 

47.31 

57-58 

t • 


4.67 

11.97 

9.37 

10.38 

9.71 

6.58 

52.68 

58-59 

• * 


2.43 

8.05 

7.92 

8.59 

5.61 

3.23 

35.83 

59-60 



4.29 

10.07 

10.15 

9.66 

6.24 

5.84 

46.25 

60-61 



4.05 

7.83 

8.11 

7.25 

7.78 

6.51 

-41.53 


10 Years’ Mean 
(1941-42 to 1950-51) 

4.14 

9.61 

9.63 

• 8.71 

8.08 

4.82 

4499 

10 Years’ Meati 
(1951-52 to 1960-61) 

3;73 

9.20 

^9.19 

9.18 

7.44 

3 5.76 

44.50 


(-« ) 







MONTHbY VO^VMB OV WiTHDRAWAtS 


^om(-(:/C!anal-T>GodaTari Eastern Delta 


BiuMwOo^aTari 


figures are volumes iu ttu>a8and miUi 09 cuUe feet) 


Tear 

Dec. 

Jan. 

Fib. 

Mar. 

Aj>t. 

May 

Total 

(Dee. to May) Annual 

1941-42 

2.79 

2.38 

1.74 

2,89 

1.79 

0.40 

11.99 

56.97 

42-43 

3.91 

4>91 

6.66 

3.62 

2.23 

0.62 

21.95 

72.20 

43-44 

4.64 

3.56 

5.19 

5.41 

4.72 

1.23 

lA-lS 

70.40 

44-45 

6.77 

6.49 

3.87 

4.29 

1.57 

1.48 

24.47 

63.55 

4S^ 

4.60 

6.63 

5.13 

5.03 

3.43 

2.19 

27.01 

73.15 

1946-47 

5.09 

5,35 

7.64 

6.75 

3.27 

0.89 

28.99 

84.64 

47-48 

4,22 

5.30 

5.98 

4.96 

2.29 

1.18 

23.93 

65.01 

48-49 

3.58 

5.65 

5.66 

4.92 

2.70 

1.19 

23.70 

65.88 

49-50 

7.04 

6.41 

5.91 

6.12 

3.99 

Nil 

29.47 

69.55 

50-51 

3.56 

3.69 

^89 

2.38 

7.76 

0.64 

20.92 

65.66 

1951-52 

4.28 

3.63 

2.73 

2.39 

1.43 

0.56 

15.02 

55.47 

52*53 

4.46 

3.40 

2.81 

2.D4 

1.58 

0.58 

14.87 

61.75 

53-54 

5.97 

5.88 

4.10 

2.99 

2.35 

0.66 

21.95 

66.51 

54-55 

4.86 

5.07 

3.39 

3.00 

2.10 

0.54 

18.96 

63.10 

55-56 

5,83 

6.40 

4.34 

4.70 

3.06 

0.05 

24.38 

69.67 

1956-57 

5.53 

6.35 

7.32 

8.74 

5.15 

2.03 

35.12 

82.43 

57-58 

5.91 

4.33 

3.83 

4.36 

2.43 

0.62 

21.48 

74.16 

58-59 

3.78 

4.64 

4.67 

3.29 

2.87 

0.68 

19.93 

55.76 

59-60 

4.86 

3.93 

5.34 

4.58 

4.37 

0.70 

23.78 

70.03 

60-61 

5.30 

5.48 

3.21 

2.42 

2.23 

0.85 

19.49 

61.02 


10 Years’ Mean 4.62 
(1941-42 to 1950-51) 

5.04 

5.07 

4.64 

3.38 

0.98 

23.73 

68.72 

10 Years’Mean 5.68 
(1951-52 to 1960-61) 

4.91 

4.17 

3.85 

2.76 

0.73 

21.50 

66.00 


( 7 . ) 





MONTHLY VOLUME OF WITHDRAWALS 


2\ra»»e, a/C'ano?r~God«?«ri Central Delta 


Hieer—Godafart 


(i<^.£.i^AU figures are volumes:in thousand million cubic feet) 


Year 



June 

July 

Aug. 

Sep. 

Oct. 

Total 

Nov. {June to Nov.) 

1941-42 



4.37 

5.32 

6.89 

6.38 

5.01 

3.59 

31.56 

42-43 



2.75 

7.41 

6.14 

5.47 

6A7 

3.58 

31.82 

43-44 



4.15 

7.61 

7.33 

5.92 

5.57 

4.77 

35.35 

44-45 

. ■ 


1.52 

7.12 

6.37 

5.37 

S.ll 

4.13 

29.62 

45-46 

< • 


1.66 

7.33 

6.23 

6.52 

5.58 

5.63 

32.95 

1946-47 



5.21 

7.33 

7.67 

7.08 

7.05 

5.19 

39.53 

47-48 



2.93 

7.32 

7.30 

6.85 

6.57 

5.62 

36.59 

48-49 



2.39 

7.30 

7.48 

7.27 

6.75 

4.42 

35.61 

49-50 



6.69 

6.08 

im 

6.76 

6.24 

4.78 

37.62 

50-51 

• « 


4.46 

6.71 

7.46 

5.33 

6.87 

5.12 

35.95 

1951-52 

* • 


4.94 

5.84 

5.38 

6.92 

5.96 

4.48 

33.52 

52-53 



2.07 

7.07 

8.31 

7.77 

5.33 

5.15 

35.70 

53-54 



3.04 

7.45 

5.83 

5.05 

6.23 

4.53 

32.13 

54-55 



3.40 

6.37 

6.73 

6.67 

4.97 

5.44 

33.58 

55-56 



3.40 

7.92 

7.88 

6.26 

5.23 

4.00 

34.69 

1956-57 



6.60 

6.39 

7.14 

7.83 

4.93 

3.95 

36.84 

57-58 



3.98 

8.20 

7.17 

7.27 

7.26 

4.83 

38.71 

58-59 



2.11 

6.44 

7.66 

7.58 

5.61 

4.30 

33.70 

59-60 



5.82 

6.90 

5.89 

8.06 

6.25 

5.76 

38.68 

60-61 



3.69 

7.47 

8.01 

6.81 

6.51 

5.32 

37.81 


10 Years’ Mean 
(1941-42 to 1950-51) 

3.61 

6.95 

6.99 

6.30 

6.12 

4.68 

34.65 

10 Years’ Mean 
(1951-52 to 1960-61) 

3.90 

7.00 

7.00 

7.02 

5.83 

4.78 

35.53 


( 8, ) 







MONTHltV VOWJME. OF WiTHP«AWAl« 


Nvtm of CoM«i-r-Godavari Central Delta 


5»ver—Godavari 


{N.B. —All figures are vpluines in^tfiousand million cubic feet) 


Total 


Ytar 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

Hay 

[Dec, to May) 

Annual 

194W2 

2.99 

3.11 

1.75 

2.14 

\a\ 

1.30 

12.50 

44.06 

42-43 

2.72 

4.30 

3.90 

2.74 

0.85 

1.92 

16.43 

48.25 

43-44 

4.22 

4.46 

3.33 

4.93 

2.30 

2.54 

21.78 

57.13 

44-45 

3.86 

4.30 

3.25 

2.47 

0,87 

1.56. 

16.31 

45.93 

45-46 

4.99 

6.02 

3.87 

3.25 

1.52. 

2.50 

22.15 

55.10 

1946-47 

4.39 

4.75 

4.29 

4.80 

1.62 

1.62 

21.47 

61,00 

47-48v 

3.65 

4.67 

4.52 

3.21 

1,40 

1.96 

19.41 

56.00 

48:49 

4.88 

5.60 

4.51 

3.40 

1.53 

2.45 

22.37 

57.98 

49-50 

4.12 

5.50 

4.86 

4.87 

2.12 

2.81 i 

24.28 

61.90 

50-51 

4.71 

4,42 

2.74 

1.78 

3.77 

1.29 

18.71 

54.66 

1951-52 

4.46 

4.39 

2.39 

2.09 

a.72 

1.23 

15.28 

48.80 

52-53 

4.34 

3.79 

2.56 

1.41 

0.53 

1.12 

13.75 

49:45 

53-54 

5.07 

5.01 

3.05 

2.52 

1.91 

2.58 

20.14 

52.27 

54r55 

4.42 

4.76 

3.33 

2.45 

0.94 

2.50 

18.40 

51.98 

55-56 

4.08 

4.56 

4.45 

3.21 

1.25 

2.98 

20.53 

55.22 

1956-57 

4.65 

5.68 

4.88 

5.10 

1.54 

2.43 

24.28 

61.12 

57-58 

4.92 

5.67 

3.68 

2.70 

1.00 

2.62 

20.59 

59.30 

58-59 

4.20 

5.40 

4.43 

3.14 

1.30 

1.91 

20.38 

54.08 

59-60 

5.89 

5.87 

4.50 

4.32 

2.00. 

2.80 

25.38 

64.06 

60-61 

4.37 

5.15 

2.99 

2.43 

l.OI 

2.94 

18.89 

56.70 


10 Years’ Mean 4.05 
(1941-42 to 1950-51) 

4.71 

3.70 

3.36 

1.72 

2.00 

19.54 

54.19 

10 Years’ Mean 4.64 

5.03 

3.63 

2.94 

1.22 

2.31 

19.77 

55.30 


(1951-52 to 1960-61) 


( 9 ) 



MONTHLY VOLUME OF WITHDRAWALS 


Name of Canal — Godavari Western Delta 


Rive.r —Godavari 


[N.B .—All figures are volumes in thousand million cubic feet) 


Total 


Tear 

June 

July 

A^ig. 

Sep. 

Oct. 

Nov. 

{June to Nov.) 

1941-42 

10.95 

17.59 

HI 

15.18 

12.65 

11.25 

85.63 

42-43 

5.92 

17.72 

14.79 

14.46 

16.48 

11.43 

80.80 

43-44 

10.95 

17.63 

17.85 

12.14 

11.74 

12.84 

83.15 

44-45 

6.43 

14.98 

14.28 

14.17 

11.75 

10.38 

71.99 

45-46 

5.60 

16.64 


12.36 

12.41 

12.59 

72.80 

1946-47 

11.65 

16.47 

15.16 

16.58 

16.80 


87.40 

47-48 

5.95 

16.11 

15.97 

14.78 

14.72 

12.98 

80.51 

48-49 

5.84 

16.92 

16.53 

14.45 

14.48 

11.70 

79.92 

49-50 

10.32 

10.94 

13.24 

14.41 

12.45 

9.22 

70.58 

50-51 

7.48 

12.98 

17.51 

10.49 

15.20 

11.09 

74.75 

1951-52 

7.92 

10.99 

11.14 

14.27 

13.09 

13.20 

70.61 

52-53 

2.65 

16.75 

16.28 

17.35 

13.03 

14.43 

80.49 

53-54 

6.24 

17.20 

13.80 

14.33 

12.17 

7.88 

71.62 

54-55 

3.42 

8.55 


11.05 

8.59 

13.17 

55.47 

55-56 .. .. 

3.78 

18.37 

13.20 

9.83 

9.37 

9.53 

64.08 

1956-57 

11.57 

7.55 

13.67 

14.42 

9.75 

9.87 

66.83 

57-58 

8.26 

15.73 

11.03 

14.08 

15.56 

11.51 

76.17 

58-59 

4,03 

12.14 



9.36 

9.52 

63.15 

59-60 

10.38 

8.72 

6.59 

12,12 

7.96 

10.85 

56.62 

60-61 

7.19 

12.41 

15.61 

11.24 

10.89 

8.69 

66.03 

10 Years’ Mean 

8.11 

15.80 

15.65 

13.90 

13.87 

11.42 

. 78.75 

(1941-42 to 1950-51) 








10 Years’ Mean 

6.54 

12,84 

12.60 

13.28 

10.98 

10.86 

67.10 

(1951-52 to 1960-61) 









( 10 ) 













monthly volume of witUdrAwaW 


Name oj Canal —Godavari Western Delta 


/i’jzej—Godavari 


{N.B .—All figures are volumes in thousand million cubic feet) 


Year 

Dec. 

Jan, 

Feb. . 

Mar. 

Apr. 

May 

Total 

(Dec. to May) Annual 

1941-42 

11.06 

1.66 

4.15 

6.62 

4.14 

1.02 

34.65 

120.28 

42-43 

10.28 

15.07 

12.81 

7.19 

4.86 

2‘.26 

52.47 

133.27 

43-44 

10.14 

9.18 

9.80 

11,26 

13.85 

Nil 

54.23 

137.38 

44-45 

14.18 

15.56 

9.51 

6.64 

6.06 

1.02 

52.97 

124.96 

45-46 

9.86 

11.20 

9.26 

7.64 

8.92 

1.15 

48.03 

120.83 

946-47 

11.04 

11.49 

10.17 

11.40 

7.99 

3.03 

55.12 

142.52 

47-48 

12.48 

13.74 

12.26 

8.19 

5.75 

2.78 

55.20 

135.71 

48-49 

11.05 

15.02 

11.89 

8.02 

7.06 

3.20 

56.24 

136.16 

49-50 

11.96 

12.62 

11.59 

9.47 

10.65 

0.18 

56.47 

127.05 

50-51 

11.29 

9.69 

6.44 

4.87 

14.20 

1.52 

48.01 

122.76 

1951-52 

13.11 

9.56 

6.78 

5.43 

,4.43 

1.83 

41.14 

111.75 

52-53 

10.64 

9.03 

6.09 

4.44 

3.58 

2.23 

36.01 

116.50 

53-54 

7.86 

9.92 

7.23 

5.10 

4.96 

2.29 

37.36 

108.98 

54-55 

9.59 

10.82 

7.10 

5.31 

4.20 

3.05 

40.07 

95.54 

55-56 

11.11 

7.09 

9.58 

6.97 

6.29 

1.44 

42.48 

106.56 

1956-57 

10.54 

12.64 

10.92 

11.04 

10.69 

1.82 

57.65 

124.48 

57-58 

10.99 

10.56 

7.44 

6.50 

5.69 

2.20 

43.38 

119.55 

58-59 

8.55 

12.43 

9.20 

6.94 

7.27 

1.44 

45.83 

108.98 

59-60 

9.03 

10.44 

10.80 

9.11 

8.63 

1.31 

49.32 

105.94 

60-61 

8.04. 

8.31 

7.02 

6.02 

5.38 

4.09 

38.86 

104.89 


10 Years’ Mean 11.33 
(1941-42 to 1950-51) 

12.12 

9.79 

8.13 

8.35 

1.62 

51.34 

130.09 

10 Years’ Mean 9.95 

(1951-52 to 1960-61) 

10.08 

8.22 

6.69 

6.11 

2.17 

43.22 

110.32 


( 11 ) 


MONTHtV volume OF livrrtflMftAWAtS 


Name of Canal —Palkhed Right Bank 


i^tVer—Endwa 


(V.J?.—All flgwes are volumes in thousand million cubic feet) 


Total 


Year 

June 

July 

Aug. 

Sep. 

Oct. 

Nov. 

(June to Nov.) 

1941-42 

0.03 

0.01 

0.02 

0.02 

0.05 

0.06 

0.19 

42-43 

0.03 

Nil 

0.02 

0.01 

0.09 

0.07 

0.22 

43-44 

0.03 


0.04 

0.04 

0.02 

0.04 

0.17 

44-45 

6.03 

>> 

0.04 

0.05 

0.04 

0.06 

0.22 

45-46 

0.03 

0.01 

0.05 

0.04 

0.05 

0.08 

0.26 

1946-47 

0.04 

0.03 

0.05 

0.03 

0.08 

0.03 

0.26 

47-48 

0.05 

0.04 

0.06 

0.03 

0.06 

0.08 

0.32 

48-49 

0.01 

0.02 

0.05 

0.04 

0.04 

0.02 

0.18 

49-50 

0.04 

0.02 

0.07 

0.01 

0.04 

0.06 

0.24 

50-51 

0.02 

0.01 

0.05 

0.04 

0.08 

0.08 

0.^ 

1951-52 

0.04 

0.05 

0.06 

0.09 

0.07 

0.09 

0.40 

52-53 

0.05 

0.06 

0.09 

0.09 

0.10 

0.08 

0.47 

53-54 

0.01 

0.06 

0.09 

0.09 

0.10 

0.10 

0.45 

54-55 

0.02 

0.03 

0.09 

0.05 

0.09 

0.09 

0.37 

55-56 

0.05 

0.11 

0.07 

0.06 

0.05 

0.08 

0.42 

1956-57 

0.04 

0.01 

0.08 

0.03 

0.03 

0.02 

0.21 

57-58 

0.04 

0.04 

0.07 

0.08 

0.10 

0.05 

0.38 

58-59 

0.03 

0.02 

0.06 

0.03 

0.08 

0.11 

0.33 

59-60 . 

0.03 

0.04 

0.07 

0.06 

0.07 

Nil 

0.27 

60-61 

0.08 

0.04 

0.09 

0.07 

0.10 

0.08 

0.46 

10 Years’ Mean 

0.03 

0.01 

0.04 

0.03 

0.06 

0.06 

0.23 

(1941-42 to 1950-51) 








10 Years, Mean 

0.04 

0.05 

0.08 

0.07 

0.08 

0.07 

0.39 


(1951-52 to 1960-61) 


( 12 ) 






monthly VOLtJME Of withdrawals 


Wome o/ Canal —Palkhed Right Bank 


RiW-^Kadwa 


{N,B .—All figures are volumes in thousand million cubic feet) 


Tear 

Dec. 

Jan, 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

Total 

(Dec. to May) Annual 

1941-42 

0.05 

0.05 

0.04 

0.05 

0.04 

0.03 

0.26 

0.45 

42-43 

0.05 

0.04 

0.04 

0.05 

0.05 

0.05 

0.28 


'43-44 

0.06 

0.06 

0.04 

0.05 

0.05 

0.05 

0.31 

mmm 

'44-45 

0.06 

0.05 

0.04 

0.05 

0.04 

0.04 

0.28 

MM 

45-46 

0.06 

0.07 

0.06 

0.07 

0.07 

0.05 

0.38 

0.64 

1946-47 

0.04 

0.04 

0.07 

0.08 

0.06 

0.09 

0.38 

0.64 

47-48 

0.07 

0.06 

0.07 

0.08- 

0.08 

0.06 

0.42 


48-49 

0.04 

0.05 

0.06 

0.06 

0.06 

0.04 

0.31 

0.49 

49-50 

0.06 

0.06 

0.06 

0.08 

0.08 

0.03 

0.37 


50-51 

0.08 

0.08 

0.07 

0.08 

0.07 

0.07 

0.45 

0.73 

1951-52 

0.08 

0.10 

0.08 

0.10 

0.08 

0.05 

0.49 

0.89 

52-53 

0.06 

0.05 

0.02 

0.03 

0.03 

0.02 

0.21 

0.68 

53-54 

0.05 

0.07 

0.03 

0.05 

0.06 

0.05 

0.31 

mSm 

54-55 

0.08 

0.07 

0.04 

0.07 

0.07 

0.05 

0.38 

msm 

55-56 

0.08 

0.07 

0.06 

0.09 

(0.05) 

0.06 

0.41 

0.83 

1956-57 

0.03 

0.07 

0.05 

0.06 

0.08 

0.07 

0.36 

0.57 

57-58 

0.06 

0.03 

0.04 

0.03 

0.03 

0.03 

0.22 

0.60 

58-59 

0.09 

0.08 

0.07 

0.07 

0.06 

0.03 

0.40 

0.73 

59-60 

Nil 

Nil 

0.05 

0.05 

0.06 

0.03 

0.19 

0.46 

60-61 

■ 0.04 

0.05 

0.07 

0.02 

0.02 

0.02 

0.22 

0.68 


10 Years’ Mean 0.06 

(1941-42 to 1950-51) 

0.06 

0.06 

0.06 

0.06 

0.05 

0.35 

0.58 

10 Years’ Mean 0.06 

0.06 

0.05 

0.06 

0.06 

0.04 

0.32 

0.71 


(1951-52 to 1960-61) 
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Monthly volume of withdrawals 


Name of Canal —Wadall Right Bank 


RiDer->-Kadwa 


(^.B.^All figures are volumes in thousand million cubic fCet) 


Year 

June 

July 

Aug. 

Sep. 

Oct. 

Nov. 

Total 

(June to Nov.) 

1941-42 

0.02 

0.01 

0.02 

0.02 

0.02 

0.03 

0.12 

42-43 

0.02 

Nil 

0.01 

0.01 

0.03 

0.03 

0.10 

43-44 

0.01 

0.01 

0.01 

O.OL 

0.01 

0.02 

0.07 

44-45 

0.01 

Nil 

Nil 

0.01 

0.02 

0.02 

0.06 

45-46 

0.01 

0.01 

0.01 

0.02 

0.02 

0.03 

0.10 

1946-47 

0.02 

0.01 

0.01 

0.01 

0.03 

0.02 

0.10 

47-48 

0.02 

0.02 

0.02 

0.01 

0.03 

0.03 

0.13 

48-49 

0.01 

0.01 

0.02 

0.02 

0.02 

0.01 

0.09 

49-50 

0.01 

0.01 

0.02 

Nil 

0.01 

0.01 

0.06 

50-51 

0.01 

Nil 

0.01 

0.01 

0.02 

0.02 

0.07 

1951-52 

Nil 

0.01 

0.01 

0.02 

0.01 

(0.03) 

0.08 

52-53 

0.01 

0.01 

0.02 

0.05 

0.04 

0.05 

0.18 

53-54 

0.01 

0.01 

0.05 

0.05 

0.04 

0.03 

0.19 

54-55 

0.01 

0.01 

0.03 

0.02 

0.03 

0.03 

0.13 

55-56 

0.03 

0.03 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.14 

1956-57 

0.01 

0.01 

0.02 

0.01 

0.01 

0.01 

0.07 

57-58 

0.01 

0.01 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.10 

58-59 

0.01 

Nil 

O.OI 

0.02 

0.02 

0.03 

0.09 

59-60 

0.01 

0.01 

0.02 

0.02 

0.02 

0.03 

0,11 

60-61 

0.01 

0.01 

0.03 

0.02 

0.02 

0.02 

0.11 

10 Years’ Mean 
(1941-42 to 1950-51) 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.02 

0.02 

0.08 

10 Years’ Mean 
(1951-52 to 1960-61) 

0.01 

0.01 

0.02 

0.02 

0.02 

0.03 

0.11 


( 14 ) 








MONTHLY VOLUME OF WITHDRAWALS 


Name of Canal — Wadali Right Bank 


ifiver—Kadwa 


{N.B .— ^All figures are volumes in thousand million cubic feet) 


Year 

Dec. 

Jan, 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

Total 

{Dee. to May) Annual 

1941-42 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.12 

0.24 

42-43 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.12 

0.22 

43-44 

0.03 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.13 

0.20 

44-45 

0.02 

0.02 

0.01 

0.02 

0.02 

0.02 

0.11 

0.17 

45-46 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.03 

0.02 

0.13 

0.23 

1946-47 

0.02 , 

0.01 

0.03 

0.03 

0.02 

0.03 

0.14 

0.24 

Al-A% 

0.03 

0.02 

0.03 

0.03 

0.02 

0.02 

0.15 

0.28 

48-49 

0.01 

0.02 

0.01 

0.02 

0.02 

0.02 

0.10 

0.19 

49-50 

“ 0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.01 

0.11 

0.17 

50-51 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.12 

0.19 

1951-52 

0.02 

0.02 

0.04 

0.02 

0.02 

0.02 

0.14 

0.22 

^2-53 

0.04 

0.03 

0.02 

0.02 

0.01 

0.01 

0.13 

0.31 

53-54 

0.02 

0.02 

0.01 

0.01 

o.di 

O.OI 

0.08 

0.27 

54-55 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.01 

0.02 

0.11 

0.24 

55-56 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.01 

0.11 

0.25 

1956-57 

0.01 

0.02 

0.01 

0.01 

0.02 

0.02 

0.09 

0.16 

57-58 

0.02 

O.Ol 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.07 

0.17 

58-59 

0.02 

0.02 

0.02 

0.01 

0.01 

0.01 

0.09 

0.18 

59-60 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.01 

0.01 

0.10 

0.21 

60-61 

0.02 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

, 0.07 

0.18 


10 Years’ Mean 0.02 
(1941-42 to 1950-51) 

0.02 

0.02 

0.02 0.02 

0.02 

0.12 

0.20 

10 Years’ Mean 0.02 

0.02 

0.02 

0.01 0.31 

0.01 

0.09 

0.20 


(1951-52 to 1960-61) 
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MONTHLY VOLUME OF WITHDRAWAI^ 


Kame’of Canal—Ozn Tambat Right Bank 


Either—Bapganga 


All figures are volumes in thousand millioo cubic feet) 


Total 


Tear 



June 

July 

Auy. 

Sep. 

Oct. 

Nov. 

(June to Nov.) 

1941-42 



0.03 

0.01 

0.01 

0.02 

0.03 

0.04 

0.14 

42-43 



0.03 

Nil 

0.01 

0.01 

0.08 

0.07 

0.20 

43-44 



0.03 

O.OI 

0.01 

0.04 

0.02 

0.05 

0.16 

44-45 



0.03 

Nil 

0.01 

0.02 

0-03 

0.04 

0.13 

45-46 



0.05 

0.02 

0.03 

0.04 

0.04 

0.07 

0.25 

1946-47 



0.03 

0.04 

0.02 

(0.03) 

0.05 

0.02 

0.19 

47-48 



0.05 

0.04 

0.04 

0.02 

0.04 

0.06 

0.25 

48-49 



0.01 

0;02 

0.03 

0.03 

0.03 

0,02 

0.14 

49-50 



0.04 

0.02 

0.06 

Nil 

0.04 

0.05 

0.21 

50-51 



0.01 

Nil 

0.04 

0.05 

0.07 

0.05 

0.22 

1951-52 



0.03 

0.04 

0.06 

0.07 

0.03 

0.06 

0.29 

52-53 



0.04 

0.06 

0.06 

0.06 

0.04 

0:04 

0.30 

53-54 



0.02 

0.05 

0.05 

0.06 

0.05 

0.06 

0.29 

54-55 


• « 

<1 

0.01 

0.04 

0.08 

0.04 

0.07 

0.06 

0.30 

55-56 


« • 

0.05 

0.08 

0,06 • 

0.04 

0.04 

0.06 

0.33 

1956-57 


• • 

0.04 

0.02 

0.05 

0.03 

0.04 

0.02 

0.20 

57-58 



0.03 

0.04 

0.07 

0.06 

0.07 

0.04 

0,31 

58-59 



0.02 

0.02 

0.05 

0.03 

0.06 

0.07 

0.25 

59-60 



0.01 

0.03 

0.04 

0.05 

0.04 

0.05 

0.22 

60-61 



0.04 

0.03 

0.06 

0.06 

0.06 

0.03 

0.28 


10 Years’ Mean 
(1941-42 to 1950-51) 

0:03 

'0.02 

0.03 

0.03 

0,04 

0.05 

0.20 

10 Years’ Mean 

0.03 

0;04 

0.06 

0.05 

0.05 

0.05 

0.28 


(1951-52 to 1960-61) 
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MONTHLY VOLUME OF WITHDRAWALS 


Name, of Canal —Ozar Tambat Right Bank 


River —Banganga 


All figures are volumes in thousand million cubic feet) 


Total 


Tear 


Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

{Dec. to May) Annual 

1941-42 


0.05 

0.05 

0.03 

0.05 

0.05 

0.03 

0.26 

0.40 

42-43 


0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.30 

0.50 

43-44 


0.06 

0.07 

0.05 

0.06 

0.06 

0.06 

0.36 

0.52 

44-45 


0.05 

0.06 

0.05 

0.06 

0.05 

0.06 

0.33 

0.46 

45-46 


0.04 

0.05 

0.06 

0.07 

0.06 

0.04 

0.32 

0.57 

1946-47 


0.03 

0.04 

0.06 

0.07 

0.05 

0.07 

0.32 

0.51 

47-48 


0.04 

0.05 

0..06 

0.06 

0.08 

0.05 

0.34 

0.59 

48-49 


0.04 

0.05 

0.05 

0.06 

0.07 

0.04 

0.31 

0.45 

49-50 


0.05 

0.05 

0.06 

0.06 

0.06 

0.02 

0.30 

0.51 

50-51 


6.05 

« 

0.05 

0.03 

0.03 

0.05 

0.06 

0.27 

« 

0.49 

1951-52 


0.03 

0.04 

0.03 

0.03 

0.04 

0.04 

0.21 

O.SB 

52-53 


0.04 

0.03 

0.02 

0.02 

0.02 

0.01 

0.14 

0.44 

53-54 


0.03 

0.05 

0.03 

0.04 

0.04 

0.03 

0.22 

0.51 

54-55 


0.05 

0.05 

0.03 

0.06 

0.04 

0.05 

0.28 

0.58 

55-56 


0.06 

0.05 

0.04 

0.06 

0.05 

0.05 

0.31 

0.64 

1956-57 


0.05 

0.06 

0.05 

0.05 

0.06 

0.05 

0.32 

0.52 

57-58 


0.05 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.15 

0.46 

58-59 


0.06 

0.06 

0.05 

0.05 

0.02 

Nil 

0.24 

0.49 

59-60 


0.04 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

0.04 

0.26 

60-61 


0.03 

0.02 

0.01 

Nil 

Nil 

Nil 

0.06 

0.34 


10 Years’ Mean 
(1941-42 to 1950-51) 

0.05 

0.05 

0.05 

0.06 

0.06 

0.05 

0.32 

0.52 

10 Years’ Mean 

0.05 

0.04 

0.03 

0.03 

0.03 

0.02 

0.20 

0.48 


(1951-52 to 1960-61) 
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MONTHLY VOLUME OF WITHDBAWALS 


Ji[flfne of Canal— Pn,j»n Sight Bank 


niter —Pravara 


(A'A-r-All. figures arc volumes in thousand million cubic feet) 


Feof 


June July 


Total 


Aug. 8ept., Oct. Nov. (June to Nov.) 


1941-42 



0.34 

0.32 

42-43 



0.17 

0.19 

43-44 



0.25 

0.18 

44-45 


* 

0.26 

0.11 

45-46 



0.26 

0.32 

1946-47 


• 4 

0.23 

0.32 

47-48 


• 9 

0.34 

0.34 

48-49 


• • 

0.17 

0.11 

49-50 


4 * 

0.26 

0.33 

50-51 


4 4 

0.26 

0.29 

1951-52 


« 4 

0.28 

0.14 

52-53 


• 4 

0.27 

0.34 

53-54 


4 • 

0.26 

0.40 

54-55 



0.22 

0.32 

55-56 



0.19 

0.37 

1956-57 



0-24 

0.17 

57-58 



0.34 

0.30 

58-59 



0.16 

0.33 

59-60 



0.30 

0.36 

60-61 


• - 

0.18 

0.28 


10 Years’ Mean 0.25 0.25 

(1941-42 to 1950-51) 


10 Years’ Mean 0.24 0.30 

(1951-52 to 1960-61) 


0.37 

0.30 

0.33 

0.36 

2.02 

0.27 

0.23 

0.45 

0.33 

1.64 

0.38 

0.13 

0.04 

0.25 

1.23 

0.18 

0.20 

0.25 

0.25 

1.25 

0.25 

0.36 

0.35 

0.49 

2.03 

0.25 

0.23 

0.52 

0.15 

1.70 

0.14. 

0.24 

0.25 

0.38 

1.69 

0.09 

(0.21) 

0.24 

0.12 

0.94 

0.47 

0.08 

0.17 

(0.30) 

1.61 

0,35 

0.16 

0.25 

0.39 

1.70 

0.33 

0.40 

0.26 

0.38 

1.79 

0.43 

0.40 

0.38 

0.32 

2.14 

0.50 

0.27 

0.20 

0.41 

2.04 

0.39 

0.16 

0.27 

0.46 

1.82 

0.26 

0.19 

0.09 

0.27 

1.37 

0.24 

0.10 

0.13 

0.20 

1.08 

0.30 

0.23 

0.32 

0.29 

1.78 

0.20 

0.20 

0.20 

0.32 

1.41 

0.35 

0.24 

0.26 

0.24 

1.75 

0.37 

0.20 

0.21 

0.34 

1.58 


0.28 

0.21 

0.28 

0.30 

1.58 

0.34 

0.24 

0.23 

0.32 

1.68 
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MONTHLY VdlUMt: OF WITHDRAWALS 


J^atne of Canal— Right Bank 


River —Praran 


[NiB .— All figures are volume in thousand million cubic feet) 


Year 

Dec. 

Jan. 

S^eh: 

Mar. 

April 

May 

Total 

{Dec. to May) 

Annual 

1941-42 

0.35 

0.27 

0.19 

0.25 

0.17 

(0.32) 

1.55 

3.57 

42-43 

0.28 

0.27' 

0.23 

0.22 

0.29 

0.26 

1.55 

3.19 

43-44 

0.40 

035 

027 

0.28 

0.31 

0.31 

1.92 

3.15 

44-45 

0.36 

0.27. 

0.24 

0.30 

0.29 

0.31 

1.77 

3.02 

45-46 

0.43 

0.30 

020 

0.21 

0.31 

0.30 

1.75 

3.78 

1946-47 

0.17 

0.22 

0.28 

0.25 

0.30 

0.38 

1.60 

3.30 

47-48 

0.34 

0.27 

0.26 

0.30 

0.33 

0.35 

1.85 

3.54 

48-49 

0.20 

0.28 

0.24 

0.28 

0.30 

0.31 

1.61 

2.55 

49-50 

(0.32' 

0.39 

1.00 

0.32 

0.36 

0.32 

2.71 

4.32 

50-51 

0.39 

0.31 

0.26 

0.29 

0.32 

0.34 

1.91 

3.61 

1951-52 

0.41 

0.41 

0.29 

0.32 

0.31 

0.34 

2.08 

3.87 > 

52-53 

0.39 

0.31 

0.23 

0.20 

0.22 

0.31 

1.66 

3.80 

53-54 

0.34 

0.34 

0.25 

0.21 

0.24 

0.27 

1.65 

3.69 

54-55 

0.33 

0.30 

0.21 

0.25 

0.23 

0.26 

1.58 

3.40 

55-56 

0.34 

0.27 

0.27 

0.27 

0.31 

0.33 

1.79 

3.16 

1956-57 

0.23 

0.25 

0.25 

0.33 

0.38 

0.40 

1.84 

2.92 

57-58 

0.14 

0.24 

0.24 

0.27 

0.25 

0.29 

1.43 

3.21 

58-59 

0.22 

0.30 

0.19 

0.30 

0.27 

0.34 

1.62 

3.03 

59-60 

0.35 

0.26 

0.24 

0.27 

0.29 

0.36 

1.77 

3.52 

60-61 

0.29 

0.24 

0.22 

0.25 

0.34 

0.26 

1.60 

3.18 


10 Years’ Mean 
(1941-42 to 1950-51) 

0.32 

0.29 

0 32 

0.27 

0.30 

0.32 

1.82 

3.40 

10 Years’ Mean 
(1951-52 to 1960-61) 

0.30 

0.29 

0.24 

0.27 

0.28 

0.32 

1.70 

3.38 


( 19 ) 


MONTHLY VOLUME OF WITHDRAWALS 


Name of Canal — Pravara Left Bank 


River — Pravara 


figures are volumes in thousand million cubic feet) 


Year 



June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Total 

Nov. June to^Nov 

mi-42 



1.08 

0.96 

1.29 

0.84 . 

1.32 

1.09 

6.58 

42-43 



0.78 

0.76 

0.84 

0.85 

1.34 

1.34 

5.91 

43-44 



0.71 

0.80 

1.25 

0.79 

0.40 

1.13 

5.08 

44-45 

• • 


1.02 

0.54 

0.83 

0.97 

1.02 

1.00 

5.38 

45-46 



1.12 

1.12 

0.91 

1.16 

1.20 

1.38 

6.89 

1946-47 

« • 


1.02 

1.10 

0.77 

1.05 

1.53 

0.59 

6.06 

47-48 



1.23 

1.27. 

0.63 

0.89 

1.03 

1.40 

6.45 

48-49 



0.57 

0.65 

0.71 

0.57 

1.00 

0.44 

3.94 

49-50 



1.07 

1.24 

1.29. , 

0.22 

0.76 

(1.09) 

5.67 

50-51 



0.80 

0.92 

1.25 

0.07 

0.92 

1.48‘ 

5.44 

1951-52 



0.92 

0.71 

0.91 

1.03 

0.68 

1.22 

5.47 

52-53 



1.05 

1.03 

1.16 

1.28 

1.31 

1.28 

7.11 

53-54 



0.80 

1.20 

1.18 

0.97 

0.93 

1.29 

6.37 

54-55 

t « 


0.69 

1.14 

1.19 

0.80 

0.98 

1.70 

6.50 

55-56 

* 4 


0.87 

1.31 

0.74 

0.81 

0.63 

1.10 

5.46 

1956-57 

t • 


1.06 

0.80 

0.81 

0.50 

0.70 

0.93 

4.80 

57-58 



0.97 

a.99 

L02 

0.98 

1.41 

1.20 

6.57 

58-59 



0.90 

1.02 

0.60 

0.88 

1.03 

1.24 

5.67 

59-60 



0.86 

1.11 

1.03 

0.95 

1.03 

1.00 

5.98 

60-61 



1.03 

1.22 

1.12 

0.59 

1.03 

1.23 

6.2Z 


10 Years’ Mean 
(1941-42 to 1950-51) 

0.94 

0.94 

0.98 

0.74 

1.05 

1.09 

5.74 

10 Years’ Mean 

0.92 

1.05 

0.98 

0.88 

0.97 

1.22 

6.02 

(1951-52 to 1960-61) 
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MONTHLY VOLUME OF WITHDRAWALS 


Jiame of Canal —Pravara Left Bank 


iJtVer—Pravara 


All figures are volumes in thousand million cubic feet) 


Year 

Dec. 

Jan, 

Feb. 

Mar, 

Apr. 

May 

Total 

{Dee. to May) Annual 

1941-42 

0.93 

0.96 

0.73 

1.03 

0.97 

(1.19) 

5.81 

12.39 

42-43 

0.78 

0.76 

0.83 

0.99 

1.01 

1.03 

5.40 

11.31 

43-44 

1.29 

1.14 

1.07 

1.15 

1.24 

1.05 

6.94 

12.02 

44-45 

1.22 

1.05 

0.85 

1.01 

1.11 

1.13 

6.37 

11.72 

45-46 

1.29 

0.87 

0.73 

0.09 

0.99 

1.24 

5.21 

12.10 

1946-47 

0.83 

1.04 

0.85 

1.04 

1.24 

1.38 

6.38 

12.44 

47-48 

1.24 

0.91 

0.08 

1.13 

1.32 

1.35 

6.03 

12.48 

48-49 

0.93 

1.15 

0.88 

1.22 

1.00 

1.29 

6.47 

10.41 

49-50 

(1.09) 

1.24 

0.35 

1.25 

0.97 

1.14 

6.04 

11.71 

50-51 

1.30 

1.12 

0.89 

.0.92 

1.17 

1.12 

6.52 

11.96 

1951-52 

1.33 

1.15 

0.95 

1.09 

1.16 

1.15 

6.83 

12.30 

52-53 

1.08 

1.02 

0.80 

0'.89 

0.89 

0.81 

5.49 

12.60 

53-54 

1.37 

0.95 

0.86 

0.98 

1.08 

1.12 

6.36 

12.73 

54-55 

1.21 

1.09 

0.84 

0.87 

0.88 

1.02 

5.91 

12.41 

55-56 

1.26 

1.29 

1.00 

1.38 

1.42 

1.41 

7.76 

13.22 

1956-57 

1.06 

1.11 

0.94 

1.27 

1.26 

1.41 

7.05 

11.85 

57-58 

1.33 

0.92 

0.79 

0.90 

0.98 

1.07 

5.99 

12.56 

58-59 

1.33 

0.99 

0.79 

0.86 

1.14 

1.18 

6.29 

11.96 

59-60 

1.25 

1.06 

1.06 

0.91 

1.07 

1.06 

6.41 

12.39 

60-61 

1.17 

0.96 

0.78 

0.84 

0.99 

1.07 

5.81 

12.03 


10 Years’ Mean 1.09 

(1941-42 to 1950-51) 

1.02 

0.73 

0.98 

1.10 

1.19 

6.11 

11.85 

10 Years’ Mean 1.24 

(1951-52 to 1960-61) 

1.05 

0.88 

1.00 

1.09 

1.13 

6.39 

12.41 
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MONTHLY VOLUME OF WITHDRAWALS 


Name, of Canal —Fateh Nehar 


River —Manjra 


(AT.B —All figures are volumes in thousand million cubic feet) 


Year 


June 

July^ 

Aug. 

Sep. 

Get. 

Nov, 

Total 

(June to Nov.) 

1941-42 









42-43 



. 4 

4 4 

4 4 




43-44 



* 4 

4 4 

• 4 




44-45 



. • 

4 4 

4 4 


• . 


45-46 

• * 




/ 

• * 


• • 

1946-47 

» • 



y 


, 

, , 

, 4 

47-48 

• • 


. 4 


4 

. . 

* 4 

4 4 

48-49 



4 . 

. 4 

4 

• . 

. . 

i « 

49-50 



4 4 

• 4 

4 4 

> 4 

• • 

• . 

50-51 





•• 



• ■ 

1951-52 


Nil 

0.20 

■0.32 

0.31 

0.30 

0.07 

1.20 

52-53 

« « 

ft 

Nil 

0.24 

0.25 

0.26 

0.15 

0.90 

53-54 

4 4 

0.01 

0.25 

0.29 

0.23 

0.29 

0.21 

1.28 

54-55 

• • 

0.10 

0.31 

0.28 

0.28 

0.22 

0.35 

1.54 

55-56 

• 4 

0.11 

0.28 

0.21 

0.33 

0.30 

0.12 

1.35 

1956-57 


0.12 

0.17 

0.28 

0.26 

0.30 

0.13 

1.26 

57-58 


0.11 

0.22 

0.22 

0.20 

0.24 

0.12 

1.11 

58-59 


0.09 

0.32 

0.33 

0.37 

0.32 

0.16 

1.59 

59-60 


0.11 

0.29 

0.28 

0.32 

0.36 

0.11 

1.47 

60-61 


0.19 

0.27 

0.32 

0.31 

0.30 

0.12 

1.51 

10 Years’, Mean 
(1951-52 to 1960-61) 


0.08 

0.23 

0.28 

0.29 

0.29 

0.15 

1.32 
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MONTHLY VOLUME OF WITHDRAWALS 


Name of Canal —Fateh Nehar 


River —Manjra 


(N.B .—All figures are volumes in thousand million cubic feet) 


Year 

Dec. 

Jan, 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

Total 

(Dec, to May) 

Annual 

1941-42 









42-43 









43-44 









44-45 









45-46 









1946-47 









47-48 









48-49 









49-50 









50-51 









1951-52 

0.10 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

0.10 

1.30 

52-53 

0.12 

15 

0.01 

55 

55 

55 

0.13 

1.03 

53-54 

0.10 

55 

0.08 

55 

55 

55 

0.18 

1.46 

54-55 

0.06 

0.01 

0.16 

55 

55 

55 

0.23 

1.77 

55-56 

0.14 

0.05 

Nil 

0.02 

55 

55 

0.21 

1.56 

1956-57 

Nil 

Nil 

0.01 

0.12 

Nil 

Nil 

0.13 

1.39 

57-58 

0.05 

0.27 

0.03 

Nil 

55 

.. 

0.35 

1.46 

58-59 

0.22 

Nil 

Nil 

55 

55 

55 

0.22 

1.81 

59-60 

0.05 

0.04 

55 

0.01 

0.01 

55 

0.11 

1.58 

60-61 

0.15 

Nil 

55 

Nil 

Nil 

55 

0.15 

1.66 

10 Years ’ Mean 0.10 

( 1951-52 to 1960 - 61 ) 

0.04 

0.03 

0.02 

Nil 

Nil 

0.19 

1.51 
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MONTHLY VOLUME OF WITHDRAWALS 


Uame of Cana2—Mahboob Nehar 


River—Manjra 


{N.B .—All figures arc volumes in thousand million cubic feet) 


Tear 



June 

July 

Aug. 

Sep. 

Oet. 

Total 

Nov. {June to Nov.) 

1941-42 



0.01 

0.19 

0.49 

0.61 

0.43 

0.34 

2.07 

42-43 



0.12 

0.56 

0.61 

0.61 

0.63 

0.26 

2.79 

43-44 



0.14 

0.55 

0.16 

0.59 

0.63 

0.61 

2.68 

44-45 

• • 


0.19 

0.61 

0.63 

0.61 

0.63 

0.28 

2.95 

45-46 

• • 


Nil 

0.48 

0.63 

0.61 

0.63 

0.40 

2.75 

1946-47 

* • 


Nil 

0.63 

0.63 

0.62 

0.62 

0.19 

2.69 

47-48 

« « 


0.30 

0.63 

0.63 

0.61 

0.63 

0.38 

3.18 

48-49 

• • 


0.29 

0.63 

0.63 

0.61 

0.63 

0.26 

3.05 

49-50 

• « 


0.27 

0.63 

0.63 

0.61 

0.63 

0.28 

3.05 

50-51 

• • 


0.28 

0.36 

0.39 

0.60 

0.67 

0.54 

2.84 

1951-52 

« • 


0.18 

0.39 

0.39 

0.45 

0.50 

0.32 

2.23 

52-53 

« « 


0.14 

0.33 

0.31 

0.34 

0.38 

0.44 

1.94 

53-54 

• ■ 


0.01 

0.35 

0.36 

0.30 

0.31 

0.26 

1.59 

54-55 



0.17 

0.47 

0.54 

0.44 

0.50 

0.30 

2.42 

55-56 



0.18 

0.44 

0.31 

0.44 

0.38 

0.12 

1.87 

1956-57 



0.16 

0.44 

0.63 

0.61 

0.57 

0.26 

2.67 

57-58 

. * > 


0.23 

0.37 

0.35 

0.48 

0.51 

0.22 

2.16 

58-59 



0.12 

0.34 

0.40 

0.44 

0.54 

0.26 

2.10 

59-60 



0.18 

0.39 

0.33 

0.59 

0.56 

0.26 

2.31 

60-61 



0.33 

0.51 

0.52 

0.53 

0.51 

0.24 

2.64 


10 Years’ Mean 
(1941-42 to 1950-51) 

0.16 

0.52 

0.54 

0.61 

0.61 

0.36 

2.80 

10 Years’ Mean 
(1951-52 to 1960-61) 

0.17 

0.40 

0.42 

0.46 

0.47 

0.27 

2.19 
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MONTHLY VOLUME OF WITHDRAWALS 


Name of Canal — Mahbool) Nehar 


Rtrer—Manjra 


(N.B .—All figures arc volumes in thousand million cubic feet) 


Total 


Year 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

(Dec. to May) 

Annual 

1941-42 

0.19 

0.18 

0.07 

0.05 

0.04 

Nil 

0.53 

2.60 

42-43 

0.18 

0.32 

0.31 

0.14 

0.21 

0.05 

1.21 

4.00 

43-44 

0.18 

0.34 

0.31 

0.34 

0.29 

0.14 

1.60 

4.28 

44-45 

0.19 

0.43 

0.10 

0.43 

0.41 

Nil 

1.56 

4.51 

45-46 

0.18 

0.63 

0.57 

0.63 

0.41 

0.10 

2.52 

5.27 

1946-47 

0.09 

0.57 

0.44 

0.50' 

0.18 

Nil 

1.78 

4.47 

47-48 

0.22 

0.63 

0.59 

0.40 

0.23 

>> 

2.07 

5.25 

48-49 

0.08 

0.62 

0.57 

0.63 

0.54 

0.05 

2.49 

5.54 

49-50 

0.07 

0.63 

0.57 

0.59 

0.46 

Nil 

2.32 

5.37 

50-51 

0.22 

0.31 

0.22 

0.13 

0.11 

ff 

0.99 

3.83 

1951-52 

0.03 

0.11 

0.23 

0.15 

0.13 

0.07 

0.72 

2.95 

52-53 

0.03 

0.17 

0.22 

0.14 

0.05 

0.02 

0.63 

2.57 

53-54 

0.09 

0.38 

0.33 

0.30 

0.23 

0.05 

1.38 

2.97 

54-55 

0.19 

0.47 

0.37 

0.38 

020 

0.01 

1.62 

4.04 

55-56 

Nil 

0.47 

0.37 

0.36 

0.17 

Nil 

1.37 

3.24 

1956-57 

0.15 

0.70 

0.55 

0.63 

0.66 

0.15 

2.84 

5.51 

57-58 

0.12 

0.56 

0.45 

0.46 

0.47 

0.22 

2.28 

4.44 

58-59 

0.05 

0.20 

0.20 

0.17 

0.12 

0.01 

0.75 

2.85 

59-60 

Nil 

0.43 

0.33 

0.35 

0.28 

0.07 

1.46 

3.77 

60-61 

Nil 

0.36 

0.25 

0.25 

0.07 

0.08 

1.01 

3.65 

10 Years’ Mean 0.16 

(1941-42 to 1950-51) 

0.46 

0.38 

0.39 

0.29 

0.03 

1.71 

4.51 


10 Years’ Mean 0.07 

0.39 

0.33 

0.32 

0.24 

0.07 

1.42 

3.61 

(1951-52 to 1960-61) 
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MONTHLY VOLUME OF WITHDRAWALS 


Name of Canal —Nizitinsagar 


TZwer—Manjra 


{N.B .—All figures are volumes in thousand million cubic feet) 


Year 

June 

July 

Aug. 

Sep. 

Oct. 

Nov, 

Total 

{June to Nov.) 

1941-42 .. 

1.92 

2.22 

2.52 

3.16 

4.38 

2.29 

16.49 

42-43 

1.92 

2.80 

3.06 

3.50 

4.90 

3.16 

19.34 

43-44 

1.47 

3,05 

4.67 

3.63 

4.86 

3.57 

21.25 

44-45 

2.20 

3.52 

4.71 

4.96 

5.53 

3.86 

24.78 

45-46 

1.97 

3.10 

5.27 

4.22 

5.46 

4.13 

24.15 

1946-47 

1.79 

4.26 

4.86 

5.09 

4.93 

4.61 

25.54 

47-48 

1.58 

2.46 

3.66 

3.26 

4.31 

4.07 

19.34 

48-49 

2.38 

3.84 

4.50 

4.55 

4.89 

4.28 

24.44 

49-50 • 

2.63 

3.99 

4.49 

3.45 

4.88 

4.03 

23.47 

50-51 

3.08 

3.43 

3.78 

4.06 

5.72 

4.46 

24.53 

1951-52 

1.71 

3.75 

4.79 

5.67 

6.70 

4.59 

27.21 

52-53 

2.36 

2.80 

5.31 

5.40 

7.15 

3.99 

27.01 

53-54 

2.33 

5.34 

5.61 

5.46 

5.51 

4.50 

28.75 

54-55 

2.33 

3.98 ' 

5.06 

5.75 

6.53 

5.64 

29.29 

55-56 

2.75 

4.33 

3.86 

4.35 

6.21 

5.16 

26.66 

1956-57 

2.78 

4.10 

5.54 

5.63 

6.29 

4.34 

28.68 

57-58 

2.45 

4.65 

4.77 

6.19 

6.86 

4.58 

29.50 

58-59 

1.24 

3.57 

5.95 

5.90 

6.67 

4.83 

28.16 

59-60 

3.77 

5.54 

5.73 

5.37 

6.60 

5.11 

32.12 

60-61 

2.83 

5.58 

6.51 

5.40 

•6.52 

3.96 

30.80 

10 Years’ Mean 
(1941-42 to 1950-51) 

2.10 

3.27 

4.15 

3.99 

4.99 

3.85 

22.35 

10 Years’ Mean 
(1951-52 to 1960-61) 

2.46 

4.36 

5.31 

5.51 

6.50 

4.67 

28.81 
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MONTHLY VOLUME OF WITHDRAWALS 


Ijfame of Canal —Nizamsagar 


River —Manjra 


{N.B .—All figures are volumes in thousand million cubic feet) 


Total 


Year 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

(Dec. to May) Annual 

1941-42 

1.83 

3.28 

1.94 

3.39 

2.85 

1.52 

14.81 

31.30 

42-43 

1.82 

2.28 

2.63 

4.21 

3.67 

1.99 

16.60 

35.94 

43-44 

1.66 

2.89 

3.27 

5.02 

3.90 

2.13 

18.87 

40.12 

44-45 

1.59 

3.36 

3.23 

5.42 

4.29 • 

1.98 

19.87 

44.65 

45-46 

1.61 

2.78 

3.03' 

3.48 

3.60 

2.36 - 

16.86 

41.01 

1946-47 

1.70 

3.61 - 

2.69 

2.1 A 

3.69 

1.46 

15.89 

41.43 

47-48 

2.23 

3.19 

3.i6 

4.01 

4.00 

2.23 

18.82 

38.16 

48-49 

1.76 

3.09 

3.26 

4.13 

4.23 

2.32 

18.79 

43.23 

49-50 

1.64 

3.32 

3.48 

4.00 

4.01 

2.26 

18.71 

42.18 

50-51 

1.61 

3.34 

3.14 

3.48 

3.54 

2.02 

17.13 

41.66 

1951-52 

1.21 

2.67 

2.46 

3.30 

3.48 

2.37 

15.49 

42.70 

52-53 

1.03 

2.24 

2.04 

2.57 

2;67 

2.62 

13.17 

40.18 

53-54 

1.54 

2.90 

3.53 

3.86 

4.61 

2.44 

18.88 

47.63 

54-55 

1.07 

4.04 

3.07 

3.31 

3.87 

2.24 

17.60 

46.89 

55-56 

1.96 

3.10 

2.93 

3.55 

3.53 

2.38 

17.45 

44.11 

1956-57 

1.82 

3.69 

2.94 

3.31 

3.23 

2.68 

17.67 

46.35 

57-58 

2.31 

2.79 

2.58 

3.20 

3.07 

1.36 

15.31 

44.81 

58-59 

1.43 

2.27 

2.14 

2.97 

2.74 

1.85 

. 13.40 

41.56 

59-60 

1.56 

3.09 

2.65 

2.91 

2.97 

1.68 

14.86 

46.98 

60-61 

1.82 

1.38 

0.92 

1.26 

1.50 

1.92 

8.80 

39.60 


10 Years’ Mean 

1.74 

3.11 

2.98 

3.99 

3.78 

2.03 

17.63 

39.98 

(1941-42 to 1950- 

■51) 








10 Years’ Mean 

1.58 

2.82 

2.53 

3.02 

3.17 

2.15 

15.27 

44.08 


(1951-52 to 1960-61) 
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MONTHLY VOLUME OF WITHDRAWALS 


Name of Canal —Pocharam 


River —Alair (Manjra) 


(N.B .—All figures are volumes in thousand million cubic feet) 


Total 


Year 



June 

July 

Aug. 

Sep, 

Oct. 

Nov. 

{June to Nov.) 

1941-42 



0.08 

0.07 

0.44 

0.38 

0.29 

0.01 

1.27 

42-43 

. . 


Nil 

0.24 

0.50 

0.47 

0.39 

Nil 

1.60 

43-44 

. . 


0.08 

0.25 

0.46 

0.17 

0.29 


1.25 

44-45 

. . 


0.11 

0.42 

0.39 

0.47 

0.29 

9» 

1.68 

45-46 



Nil 

0.32 

0-32 

0.36 

0.42 

0.04 

1.46 

1946-47 



0.01 

0.22 

0.25 

0.56 

0.49 

0.12 

1.65 

47-48 

, « 


0.01 

0.13 

0.13 

0.42 

0.39 

0.11 

1.19 

48-49 

* . 

• • 

Nil 

0-13 

0.23 

0.26 

0.24 

0.02 

0.88 

49-50 

. . 

• • 

0.01 

0.27 

0.43 

0.30 

0.29 

0.03 

1.33 

50-51 


* • 

0.07 

0.16 

0.17 

0.22 

0.40 

0.07 

1.09 

1951-52 


• • 

0.03 

0.19 

0.22 

0.46 

0.27 

0.06 

1.23 

52-53 



Nil 

0.10 

0.31 

0.44 

0.31 

0.14 

1.30 

53-54 

, • 



0.26 

0.36 

0.37 

0.32 

0.12 

1.43 

54-55 

* . 


0.13 

0.26 

0.26 

0.35 

0.32 

0.19 

1.51 

55-56 



Nil 

0.21 

0.18 

0.21 

0.34 

0.07 

1.01 

1956-57 



Nil 

0.19 

0.23 

0.30 

0.29 

0.06 

1.07 

57-58 

« . 


0.05 

0.28 

0.29 

0.48 

0.47 

0.10 

1.67 

58-59 

. . 


Nil 

0.16 

0.29 

0.52 

0.50 

0.12 

1.59 

59-60 



> 

0.26 

0.34 

0.44 

0.43 

0.17 

1.64 

60-61 

* . 


»5 

0.33 

0.52 

0.45 

0.47 

0.18 

1.95 


10 Years’ Mean 
(1941-42 to 1950-51) 

0.04 

0.22 

0.33 

0.36 

0.35 

0.04 

1.34 

10 Years’ Mean 

0.02 

0.22 

0.30 

0.40 

0.37 

0.12 

1.43 


(1951-52 to 1960-61) 
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MONTHLY VOLUME OF WITHDRAWALS 


Name of Canal —Pocharam 


5trer—Alair (Manjra) 


(A^.5.—All figures are volumes in thousand million cubic feet) 


Total 


Tear 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

{Dec. to May) 

Annual 

1941-42 

0.23 

0.37 

0.28 

0.31 

0.09 

Nil 

1.28 

2.55 

42-43 

0.16 

0.32 

0.30 

0.36 

0.32 

0.05 

1.51 

3.11 

43-44 

0.09 

0.38 

0.30 

0.35 

0.42 

0.06 

1.60 

2.85 

44-45 

0.13 

0.17 

•0.17 

0.20 

0.14 

0.01 

0.82 

2.50 

45-46 

0.23 

0.29 

0.29 

0.35 

0.20 

0.02 

1.38 

2.84 

1946-47 

0.12 

0.29 

0.25 

0.36 

0.24 

0.07 

1.33 

2.98 

47-48 

0.21 

0.39 

0.38 

0.46 

0.30 

0.06 

1.80 

2.99 

48-49 

0.12 

0.29 

0.30 

0.31 

0.33 

0.10 

1.45 

2.33 

49-50 

0.17 

0.32 

0.29 

0.34 

0.31 

0.05 

1.48 

2.81 

50-51 

0.03 

0.24 

0.15 

0.21 

0.19 

0.04 

0.86 

1.95 

1951-52 

0.04 

0.23 

0.27 

0.28 

0.25 

0.08 

1.15 

2.38 

52-53 

Nil 

0.05 

0.05 

0.06 

0.05 

0.01 

0.22 

1.52 

53-54 


0.19 

0.28 

0.31 

0.25 

0.01 

1.04 

2.47 

54-55 

0.03 

0.18 

0.27 

0.29 

0.23 

0.03 

1.03 

2.54 

55-56 

Nil 

0.21 

0.24 

0.30 

0.29 

0.02 

1.06 

2.07 

1956-57 

0.01 

0.21 

0.23 

0.29 

0.31 

0.05 

1.10 

2.17 

57-58 

Nil 

0.14 

0.21 

0.21 

0.14 

0.11- 

0.81 

2.48 

58-59 

99 

0.21 

0.24 

0.26 

0.30 

0.03 

1.04 

2.63 

59-60 

0.02 

0.20 

0.19 

0.25 

0.25 

0.01 

0.92 

2.56 

60-61 

Nil 

0.17 

0.18 

0.23 

0.23 

0.02 

0.83 

2.78 


10 Years’ Mean 0.15 
(1941-42 to 1950-51) 

0.31 

0.27 

0.32 

0.25 

0.05 

1.35 

2.69 

10 Years’ Mean 0.01 

0.18 

0.21 

0.25 

0.23 

0.04 

0.92 

2.35 


(1951-52 to 1960-61) 


{ 29 ) 


MONTHLY VOLUME OF WITHDRAWALS 


Name of Canal—Mao&il 


River—Mmer 


{N.B ,—^All figures are volumes in thousand million cubic feet) 


Total 


Year 


June 

July 

Aug. 

Sep. 

Oct. 

Nov. 

(June to Nov. 

1941-42 









42-43 









43-44 









44-45 









45-46 

• • 








1946-47 

• • 








47-48 

■ * 








48-49 

• « 








49-50 

• • 








50-51 

« • 








1951-52 

• • 

0.03 

0.18 

0.38 

0.38 

0.35 

0.09 

1.41 

52-53 

« • 

Nil 

Nil 

0.27 

0.33 

0.36 

0.28 

1.24 

53-54 

« • 

if 

0.40 

0.67 

0.64 

0.40 

0.22 

2.33 

54-55 

• • 

0.22 

0.57 

0.45 

0.39 

0.59 

0.26 

2.48 

55-56 

e • 

0.09 

0.50 

0.53 

0.45 

0.60 

0.29 

2.46 

1956-57 

• • 

0.21 

0.49 

0.52 

0.56 

0.55 

0.25 

2.58 

57-58 

» • 

0.32 

0.51 

0.35 

0.56 

0.61 

0.33 

2.68 

58-59 


0.19 

0.34 

0.31 

0.40 

0.52 

0.35 

2.11 

59-60 


(0.14) 

(0.39) 

0.51 

0.48 

0.60 

0.37 

2.49 

60-61 


0.16 

0.53 

0.49 

0.29 

0.57 

0.34 

2.38 


10 Years’ Mean 


0.14 

0.39 

0.45 

0.45 

0.51 

0.28 

2.22 


(1951-52 to 1960-61) 


( 30 ) 




















MONTHLY VOLUME OF WITHDRAWALS 


Karm of Canal —Manair 


River —Manet 


(iV.R.-^All figures are volumes in thousand million cubic feet) 


Year 

Dec. 

Jan, 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

Total 

{Dec. to May) 

Annual 

1941-42 








« * 

42-43 



» • 





• • 

43-44 

s • • 


• • 

* 




• k 

44-45 



• • 

• * 




* » 

45-46 



• « 

• • 




• • 

1946-47 



• • 





• • 

47-48 



« • 

t 




• ■ 

48-49 



• a 

• « 




a • 

49-50 



• « 

• * 




t t 

50-51 




•• 




k » 

1951-52 

0.14 

0.31 

0.30 

0.29 

0.22 

Nil 

1.26 

2.67 

52-53 

0.04 

Nil 

0.02 

0.08 

Nil 

>> 

0.14 

1.38 

53-54 

0.03 

0.16 

0.18 

0.24 

0.17 

0.01 

0.79 

3.12 

54-55 

0.04 

0.10 

0.11 

0.14 

0.10 

0.01 

0.50 

2.98 

55-56 

mi 

0.10 

0.13 

0.14 

0.18 

Nil 

0.55 

3.01 

1956-57 

Nil 

0.14 

0.19 

0.20 

0.19 

0.05 

0,77 

3.35 

57-58 

0.05 

0.08 

0.09 

0.10 

0.07 

0.04 

0.43 

3.11 

58-59 

0.09 

0.43 

0.37 

(0.17) 

(0.13) 

(0.01) 

1.20 

3.31 

59-60 

0.02 

0.22 

0.22 

(0.17) 

(0.13) 

(0.01) 

0.77 

3.26 

60-61 

Nil 

0.13 

0.11 

0.12 

0.10 

Nil 

0.46 

2.84 

10 Years’ Mean 0-04 
(1951-52 to 1960-61) 

0.17 

0.17 

0.17 

0.13 

0.01 

0.69 

2.91 


( 3i ) 

















MONTHLY VOLUME OF WITHDRAWALS 


l^ame of Ganal —Sanigaram 


iJiuer—Siddipet Vagu (Maner) 


(N.B.—All figures are volumes in thousand million cubic feet) 


Total 


Year 


June 

July 

Aug. 

Sep. 

Oct. 

Nov. 

(June to Nov.) 

1951-52 



.. 




* • 

• • 

52-53 

« • ■ 

• • « 

•. 

.. 

.. 

•. 

• • 

• • 

53-54 

• • • 

Nil 

0.10 

0.02 

0.06 

0.08 

0.08 

0.34 

54-55 


* >5 

Nil 

0.02 

0.01 

0.03 

0.02 

0.08 

55-56 


• >5 


Nil 

Nil 

0.02 

0.06 

0.08 

1956-57 


Nil 

0.05 

0.12 

0.12 

0.13 

0.03 

0.45 

57-58 


0.02 

0.09 

0.13 

0.13 

0.15 

0.13 

0.65 

58-59 


0.19 

0.16 

0.11 

Nil 

Nil 

Nil 

0.46 

59-60 


Nil 

0.07 

0.01 

0.02 

0.07 

9> 

0.17 

60-61 

. • 

0.04 

0.11 

0.13 

0.14 

0.10 

0.02 

0.54 


8 Years’ Mean 
(1953-54 to 1960-61) 

0.03 

0.07 

0.07 

0.06 

0.07 

0.04 

0.34 

Name of Ganal — Ramappa 





River — 

Monivancha Vagu (Maner) 

1951-52 





.. 


.. 

52-53 



• • 

• • 

. • 


• • 

53-54 


•. 



•. . 



54-55 


.. 

. • 

• • ■ 




55-56 








1956-57 

0.06 

0.05 

0.13 

0.13 

0.20 

0.03 

0.60 

57-58 .. 

0.13 

0.25 

0.14 

0.39 

0.31 

0.04 

1.26 

58-59 

0.07 

0.12 

0.10 

0.18 

0.16 

0.02 

0.65 

59-60 

0.05 

0.05 

0.05 

0.04 

0.41 

0.19 

0.79 

60-61 

0.10 

0.25 

0.28 

0.21 

0.35 

0.03 

1.22 


5 Years’ Mean 

0.08 

0.14 

0.14 

0.19 

0.29 

0.06 

0.90 

(1956-57 to 1960-61) 









( 32 ) 












MONTHLY VOLUME OF WITHDRAWALS 


Name of Oana^^Sanigaram 


Slddipet Vagu (Maner) 


(N.B.—All figures are volumes in thousand million cubic feet) 


Year 

Dee. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

Total 

{Dec. to May) Annual 

1951-52 









52-53 

• • 

• » 

• • 


, * 


, , 


53-54 

0.07 

0.07 

0.06 

0.02 

0.01 

Nil 

0.23 

0.57 

54-55 

0.02 

0.05 

0.02 

0.02 

Nil 


0.11 

0.19 

55-56 

0.06 

0.09 

0.19 

0.03 


0.05 

0.42 

0.50 

1956-57 

0.02 

0.11 

0.12 

0.13 

0.10 

Nil 

0.48 

0.93 

57-58 

Nil 

0.12 

0.11 

0.13 

0.07 

0.06 

0.49 

1.14 

58-59 

9 > 

Nil 

0.15 

0.22 

0.17 

Nil 

0.54 

1.00 

59-60 

0.05 

0.09 

0.09 

0.10 

0.05 

>> 

0.38 

0.55 

60-61 

0.04 

0.09 

0.18 

0.03 

Nil 

0.01 

0.35 

0.89 


8 Years’ Mean 0.03 

(1953-54 to 1960-61) 

0.08 

0.12 

0.09 

0.05 

0.01 

0.38 

0.72 

Name of Canal —Ramappa 





River- 

-Moravaucha Vagu (Maner) 

1951-52 









52-53 

, 

• • 







53-54 









54-55 

. , 

, , 

• • 


, , 




55-56* 


0.02 

0.04 

0.07 

0.11 

0.01 

• 


1956-57 

Nil 

0.13 

0.16 

0.27 

0.27 

Nil 

0.83 

1.43 

57-58 

> J 

0.02 

0.02 

0.02 

O.OI 

0.01 

0.08 

1.34 

58-59 

5 J 

o.io 

0.20 

0.24 

0,20 

0.02 

0.76 

1.41 

59-60 

0.01 

0.23 

0.42 

0.59 

0.27 

0.01 

1.53 

2.32 

60-61 

Nil 

0.03 

0.03 

0.04 

0.04 

0.01 

0.15 

1.37 

5 Years’ Mean Nil 

(1956-57 to 1960-61) 

0.10 

0.17 

0.23 

0.16 

0.01 

0.67 

1.57 


•Not considered for calculating the average. 


( 33 ) 







MONTHLY VOLUME OF WITHDRAWALS 


Name of Canal —Wainganga 


River —Wainganga (Pranhita) 


{N.B .—All figures are volumes in thousand million cubic feet) 


Total 


Year 



June 

July 

Aug. 

Sep. 

Oct. . 

Nov. 

[June to Nov.) 

1941-42 


* • 

Nil 

0.87 

1.77 

1.94 

0.82 

0.01 

5.41 

42-43 


• • 

»9 

0.38 

0.82 

1.53 

1.73 

0.08 

4.54 

43-44 



0.04 

1.34 

1.85 

1.85 

1.59 

0.02 

6.69 

44-45 



Nil 

0.07 

1.16 

1.86 

1.94 

0.38 

5.41 

45-46 

• • 


$ 

0;02 

1.07 

1.71 

1.92 

0.48 

5.20 

1946-47 

• • 


Nil 

0.90 

1.62 

1.78 

1.97 

0.27 

6.54 

47-48* 

• 


N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 


48-49 

• 


Nil 

0.19 

1.70 

1.76 

2.01 

0.92 

6.58 

49-50 

• 


>) 

0.35 

1.56 

1.88 

2.01 

0.40 

6.20 

50-51 

a « 



0.78 

1.69 

1.99 

2.02 

Nil 

6.48 

1951-52* 

• « 


N.A. 

N.A, 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 


52-53 

• • 


Nil 

1.19 

0.27 

2.09 

1.36 

Nil 

4.91 

53-54* 

• • 

• « 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 


54-55* 


• « 

99 “ 

99 

»» 

’ 99 

99 

99 


55-56* 

• • 

• • 

99 

99 

99 

99 

99 

99 


1956-57* 

■ « 


N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 


57-58' 

• 


Nil 

0.44 

1.54 

1.85 

1.48 

0.63 

5.94 

58-59 



0.05 

0.05 

0.69 

1.35 

1,77 

Nil 

3.91 

59-60 



0.05 

0.87 

1.38 

1.42 

{Nil) 

99 

3.72 

60-61 



Nil 

0.65 

1.19 

1.66 

1.79 

0.60 

5.89 


9 Years’ Mean 
(1941-42 to 1950-51) 

Nil 

0.54 

1.47 

1.81 

1.78 

0.28 

5.88 

5 Years’ Mean 

0.02 

0.64 

1.01 

1.67 

1.28 

0.25 

4.87 


(1951-52 to 1960-61) 


*Not considered for calculating the average. 


( 34 ) 






MONTHLY VOLUME OF WITHDRAWALS 


Name of Canal —Wainganga 


Rtv«r—Wainganga (Pranhita) 


{N.B .—All figures are volumes in thousand million cubic feet) 


Total 


Year 

Deo. 

Jan, 

Feb. 

Mar, 

Apr. 

May 

(Dec. to May) 

Annual 

1941-42 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

5.41 

42-43 

»> 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

4.54 

43-44 


99 

99 

99 

99 

99 

99 

6.69 

44-45 

*9 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

5.41 

45-46 

f 9 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

5.20 

1946-47 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

6.54 

47-48* 

9f 

99 

99 

N.A. 

N.A. 

N.A. 



48-49 

99 

99 

99 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

6.58 

49-50 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

6.20 

50-51 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

6.4$ 

1951-52* 

Nil 

Nil 

Nil 

N.A. 

N.A. 

N.A. 



52-53 

{Nil) 

(Nil) 

9 9 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

4.91 

53-54* 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A, 



54-55* 

99 

99 

99 

99 

9* 

99 



55-56* 

99 

9 ) 

99 

99 

99 

99 



1956-57* 

Nil 

Nil 

Nil 

n.a: 

N.A. 

N.A. 



57-58 

9 9 

99 

99 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

5.94 

58-59 

99 

0.01 

99 

99 

99 

0.05 

0.06 

3.97 

59-60 

(Nil) 

Nil 

9 9 

99 

99 

0.01 

0.01 

3.73 

60-61 

99 

0.22 

0.05 

99 

99 

0.10 

0.37 

6.26 


9 Years’ Mean Nil 

(1941-42 to 1950-51) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

5.88 

5 Years’ Mean Nil 

(1951-52 to 1960-61) 

0.05 

0.01 

Nil 

Nil 

0.03 

0.09 

4.96 


♦Not considered for calculating the average. 


( 35 ) 






MONTHLY VOLUME OF WITHDRAWALS 


Name of Canal — Roomal 


River—Loibia Nalla (Wainganga) 


{N.B .—All figures are volumes in thousand million cubic fcst) 


Total 


Tear 



June 

July 

Aug. 

Sep, 

Oct. 

Nov. 

{June to Nov.) 

1951-52 










52-53 

« ■ 




• • 





53-54 




. . 

.. 



• • 

• • 

54-55 




0.03 

0.05 

0.12 

0.15 

0.02 

0.37 

55-56 

• • 



0.01 

0.04 

0.02 

0.09 

Nil 

0.16 

1956-57 




0.03 

Nil 

0.14 

0.14 

Nil 

0.31 

57-58 

• « 



0.01 

0,07 

0.10 

0.15 

0.02 

0.35 

58-59 

* • 



mi 

Nil 

0.12 

0.11 

Nil 

0.23 

59-60 

• • 



0.01 

0.07 

0.07 

0.12 

0.02 

0.29 

60-61 




0.01 

0.09 

0.16 

0.13 

Nil 

0.39 


7 Years’ Mean 
(1954-55 to 1960-61) 

0.01 

0.05 

0.10 

0.13 0.01 0.30 

Name of Canal — Ari 




River — Hirrl Nadi (Wainganga) 


1951-52 . .. 


. « 

. • 

. • 

. • 

. . 

. . 

.. 

52-53 


Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

0.14 

Nil 

0.14 

53-54 


99 

99 

99 

0.26 

0.18 

99 

0.44 

54-55 


99 

99 

0.03 

0.31 

0.32 

0.39 

1.05 

55-56 


99 

0.16 

0.23 

0.37 

0.32 

Nil 

1.08 

1956-57 


Nil 

Nil 

0.28 

0.34 

0.20 

Nil 

0.82 

57-58 


9 S 

99 

0.51 

0.39 

0.30 

99 

1.20 

58-59 


99 

0.15 

0.30 

0.11 

0.31 

0.02 

0.89 

59-60 


0.01 

Nil 

Nil 

0.31 

0.16 

Nil 

0.48 

60-61* 


N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

• ■ 

8 Years’ Mean 


Nil 

0.04 

0.17 

0.26 

0.24 

0.05 

0.76 


(1952-53 to 1959-60) 


♦Not considered for calculating the average. 


( 36 ) 














MONTHLY VOLUME OF WITHDRAWALS 


Ncmt of Canal —Rooma) 


-BiVcr—Lodhia Nalla 


{N.B .—All figures are volumes in thousand million cubic feet) 


Year Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

Total 

(Dec. to May) Annual 

1951-52 







52-53 



• 

• 



53-54 



• 

• 


• • 

54-55 



• 

. 



55-56 



•• 



■. 

1956-57 



, , 




57-58 



. . 

. * 


. . 

58-59 




* . 


• • • • 

59-60 



. . 

, • 


• • f . 

60-61 




• • 



6 Years’ Mean 
(1954-55 to 1960-61) 







Name of Canal —^Arl 






River —Hirri Nadi 


1951-52 

• . 

• 

. 


. * 

*. 

.. 

. . 

52-53 

Nil 

Nil 

Nil 


• V 

. . 

Nil 

0.14 

53-54 

0.01 

99 



. • 


6.01 

0.45 

54-55 

0.02 

99 

99 


.. 

». 

0.02 

1.07 

55-56 

Nil 

0.12 

0.01 


■ • 


0.13 

1.21 

1956-57 

Nil 

Nil 

Nil 



, * 

Nil 

0.82 

57-58 

99 

99 

99 




9 9 

1.20 

58-59 

0.01 

0.08 

0.02 



. . 

0.11 

1.00 

59-60 

0.01 

Nil 

0.01 


. < 

.. 

0.02 

0.50 

60-61 

N.A. 

N.A. 

N.A. 


' • 


• • 


8 Years’ Mean 0.01 

(1952-53 to 1959-60) 

0.02 

Nil 

•• 

• • 


0.03 

0.79 


*Not considered for calculating the average. 


( 37 ) 



















MONTHLY VOLUME OF WITHDBAWALS 

Name, of CMchbund Bwer—Bharkunda Nalla (Wainganga) 


{N.B.—AW figures are volumes in thousand million cubic feet) 


Total 


Tear 

June 

July 

Atig. 

Sep. 

Oct. 

Nov. 

{June to Nov.) 

1950-51 

{Nil) 

0.03 

0.01 

0.11 

0.12 

Nil 

0.27 

1951-52 

{Nil) 

(Nil) 

0.06 

0.11 

0.10 

0.01 

0.28 

52-53 


99 

0.05 

0.04 

0.10 

Nil 

0.19 

53-54 :. 

if 

99 

0.06 

0.07 

0.10 

{Nil) 

0.23 

54-55 

if 

99 

0.03 

0.12 

0.12 

99 

0.27 

55-56 

99 

99 

0.17 

0.11 

0.12 

99 

0.40 

1956-57 

{Nil) 

0.02 

0.17 

0.19 

0.12 

(^7) 

0.50 

57-58 

99 

{Nil) 

0.03 

0.11 

0.14 

Nil 

0.28 

58-59 

99 

0.01 

0.05 

0.07 

0.12 

{Nil) 

0.25 

59-60 

99 

0.04 

0.13 

0.04 

0.20 

Nil 

0.41 

60-61 

99 

0.02 

0.18 

0.22 

0.20 

0.04 

0.66 

1 Year’s Mean 
(1950-51) 

{Nil) 

0.03 

0.01 

0.11 

0.12 

Nil 

0.27 

10 Years’ Mean 
^951-52 to 1960-61) 

{Nil) 

0.01 

0.09 

0.11 

0.13 

0.01 

0.35 

Name of Canal — Bori 





River— 

-Gadam Nalla (Wainganga) 


1951-52 

. * 

« V 

* « 

• 

. • 

«i’A 


52-53 

« • 

♦ • 


* 


• • 

• • 

53-54 

• • 

.. 


. 

. - 

• . 


54-55 

. . 


• 

• 

. • 

. » 


55-56 

Nil 

Nil 

0.09 

0.10 

0.08 

0.01 

0.28 

1956-57 

Nil 

0.04 

0.07 

0.02 

0.03 

0.02 

0.18 

57-58 

99 

0.05 

0.01 

0.06 

0.07 

Nil 

0.19 

58-59 

99 

Nil 

0.01 

0.02 

0.02 

99 

0.05 

59-60 

99 

0.02 

0.10 

0.10 

0.22 

99 

0.44 

60-61 

99 

0.05 

0.18 

0.16 

0.13 

0.01 

0.53 

6 Years’ Mean 

Nil 

0.03 

0.08 

0.08 

0.09 

0.01 

0.29 

(1955-56 to 1960-61) 









{ 38 ) 









MONTHLY VOLUME OF WITHDRAWALS 


Name of Canal —Obichbund 


JJtver—Bhgrkunda Nalla (Wainganga) 


{N.B ,—All figures arc volumes in thousand million cubic feet) 









Total 

Year 

Deo. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

{Dec. to May) AnnucJ 


1950- 51 

1951- 52 

52- 53 

53- 54 

54- 55 

55- 56 

19S6-57 

57- 58 

58- 59 

59- 60 

60- 61 

Nil 

/ 

(Nil) 

9> 

»> 

19 

.0.03 

(Nil) 

0.02 

(Nil) 

Nil 

Nil 

ii 

99 

99 

99 

Nil 

99 

99 

0.01 

Nil 

Nil 

99 

99 

99 

99 

Nil 

99 

99 

99 

99 

Nil 

Nil 

99 

99 

99 

99 

0.01 

Nil 

99 

99 

99 

Nil 

Nil 

99 

99 

99 

99 

Nil 

0.08 

Nil 

99 

99 

{Nil) 

{Nil) 

99 

99 

99 

99 

{Nil) 

99 

99 

9 9 

99 

Nil 

Nil 

99 

99 

99 * 

99 

0.04 

0.08 

Nil 

' 0.02 
0.01 

0.27 

0.28 

0.19 

0.23 

0.27 

0.40 

0.54 

0.36 

0.25 

0.43 

0.67 

1 Year’s Mean 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

(Nil) 

Nil 

0.27 

(1950-51) 









10 Years’ Mean 


'■ 







(1951-52 to 1960-61) 0.01 

Nil 

Nil 

m 

0.01 

{Nil) 

0.02 

0.37 

Name of Canal —^Bori 





River— 

-Gadam Nalla (Wainganga) 


1951-52 

. 



- • 





52-53 

• 

.. 


. - 





53-54 


.« 

. - 

.. 



• • 


54-55 

. 

•, 

. , 

. • 





55-56 

(0.01) 

Nil 

0.01 

(0.01) 



0.03 

0.31 

1956-57 

0.04 

Nil 

Nil 

0.01 



0.05 

0.23 

57-58 

Nil 

99 

99 

Nil 



Nil 

0.19 

58-59 

99 

0.01 

99 

0.02 



0.03 

0.08 

59-60 

0.01 

Nil 

0.01 

Nil 



0.02 

0.46 

60-61 

0.01 

0.01 

Nil 

0.01 



0.03 

0.56 

6 Years’ Mean 0.01 

(1955-56 to 1960-61) 

Nil 

Nil 

0.01 



0.02 

0.31 


( 39 ) 







MONTHLY VOLUME OF WITHDRAWALS 


l^ame of Canal —Moorum 


Ewr—Moorum Nalla (Wainganga) 


(N.B .—^All figures are volumes in tbousand million cubic feet) 










Total 

Year 


June 

July 

Aug. 

Sep, 

Oct. 

Nov. 

{June to Nov.) 

1941-42 









42-43 

• 

. 4 

, 4 


4 4 

4 4 

4 4 


43-44 

. , 

• 4 

4 * 


4 4 

4 

4 4 


44-45 

• 

, , 

4 4 


4 4 

4 


4 4 

45-46 

* * 

... 



• 




1946-47 

.. 

.. 


* • 

« • 


• » 

• » 

47-48 


• « 

« • 

4 . 

• • 

• • 

• * 

• « 

48-49 


* . 

4 4 

4 , 

4 4 

4 4 

44' 

4 4 

49-50 

. 

Nil 

Nil 

0.01 

0.01 

0.07 

0.01 

0.10 

50-51 



99 

0.03 

0.09 

0.14 

0.02 

0.28 

1951-52 


Nil 

Nil 

0.01 

0.05 

0.03 

Nil 

0.09 

52-53 


99 

99 

Nil 

0.04 

0.03 

99 

0.07 

53-54 

. 

99 

99 

99 

0.03 

0.07 

99 

0.10 

54-55 

.. 

99 

99 

0.03 

0.09 

0.08 

99 

0.20 

55-56 


99 

99 

■ 0.06 

0.19 

0.14 

0.04 

0.43 

1956-57 


Nil 

0.02 

0.07 

0.15 

0.10 

Nil 

0.34 

57-58 


99 

0.01 

0.03 

0.11 

0.08 

>9 

0.23 

58-59 

* 

99 

Nil 

Nil 

Nil 

0.05 

0.04 

0.09 

59-60 

. 

99 ^ 

99 

0.03 

0.05 

0.10 

Nil 

0.18 

60-61 

• 

9j 

99 

0.11 

O.IO 

0.05 

0.01 

0.27 

2 Years’ Mean 


Nil 

Nil 

0.02 

0,05 

0.11 

0.02 

0.20 


(1949-50 to 1950-51) 


10 Years’ Mean 

Nil 

Nil 

0.03 

0.08 

0.07 

0.01 

0.19 

(1951-52 to 1960-61) 









( 40 ) 










MONTHLY VOLUME OF WITHDRAWALS 


Name of Canal —Mooruin 


River —Mooniin Nalla (Wainganga) 


{N,B .—AH figures are volumes in thousand million cubic feet) 


Year 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

Total 

(Dec. to May) Annual 

1941-42 


4 • 

m • 


4 4 




42^3 

* • 

4 » 

♦ , 


4 4 

a a 

a a 

a 4 

43-44 

• • 

4 4 

• • 

• 4 

4 4 

a a 

a a 

4 4 

44-45 

• • 

« 4 

« • 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

45-46 


4 4 

« • ' 

4 4 

4 4 

4 4 

•• 

4 4 

1946-47 

*>• 


•t« 

4 4 

a 4 



4 4 

Al-Ai 

• -« 



4 4 

4 4 

4 « 

a 4 

4 4 

48-49 

• • 

• V 

• • 

4 4 

• , 

4 4 

4 4 

4 4 

49-50 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

0.10 

50-51 

it 

9i 

99 

99 

99 

99 

99 

0.28 

1951-52 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

0.09 

52-53 

») 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

0.07 • 

53-54 


99 

99 

99 

99 

99 

99 

0.10 

54-55 

)) 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

0.20 

55-56 

9) 

99 

99 

99 

>9 

99 

99 

0.43 

1956-57 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

0.34 

57-58 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

0.23 

58-59 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

0.09 

59-60 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

0.18 

60-61 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

0.27 


2 Year’s Mean Nil 

(1949-50 to 1950-51) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

0.20 

10 Years’ Mean 

(1951-52 to 1960-61) Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

0.19 


( 41 ) 







MONTHLY volume OF WITHDRAWALS 


Narm of Canal —Sarathi 


iJiver—Sarathi Nalla (Wainganga 


(N.B .—All figures are volumes in thousand million cubic feet) 


Total 


Year 



June 

July 

Aug. 

Sep. 

Oct, 

Nov. 

(June to Nov, 

1941-42 



(Nil) 

0.08 

0.03 

0.20 

0.10 

0.01 

0.42 

42-43 

. . • 



0.04 

0.17 

0.20 

0.28 

0.02 

0.71 

43-44 


■ • 

>9 

Nil 

0.05 

0.17 

0.17 

0.01 

0.40 

44-45 

.. 

« • 

0.01 

(Nil) 

0.12 

0.20 

0.15 

' (Nil) 

0.48 

45-46 

•• 

4 4 

0.01 

99 

‘ 0.05 

0.02 

0.29 

n 

0.37 

1946-41 


• ■ 

(Nil) 

0.04 

-(Nil) 

■ 0.10 

' "0.28 

■ '0.01 

0.43 

47-48 


• • 

0.01 

(Nil) 

0.03 

■D.IO 

■ '0.28 

"0.11 

0.53 

48-49 


• • 

(Nil) 

Nil 

■ 0.12 

0.21 

' ’0.26 

■ ’0.02 

0.61 

49-50 


« • 

93 

0.05 

0.28 

0.25 

0.22 

0.01 

0.81 

50-51 

• • 

• « 

0.03 

0.05 

0.22 

0.28 

0.25 

0.03 

0.86 

1951-52 

t * 

■ • 

(Nil) 

(Nil) 

0.03 

0.23 

0.09 

0.01 

0.36 

52-53 

« t 

• * 

>9 

99 

(Nil) 

0.06 

0.13 

(Nil) 

0.19 

53-54 


• • 

99 

99 

0.06 

0.25 

0.24 

Nil 

0.55 

54-55 

« • 

• • 

99 

0.03 

0.18 

0.27 

0.29 

0.01 

0.78 

55-56 

•• 

• « 

99 

0.01 

0.13 

0.17 

0.24 

Nil 

0.55 

1956-57 


a a 

(Nil) 

0.06 

0.18 

0.32 

0.33 

0.01 

0.90 

57-58 



Nil 

0.04 

0.20 

0.29 

0.27 

0.01 

0.81 

•58-59 



(Nil) 

(Nil) 

Nil 

0.19 

0.23 

0.01 

0.43 

59-60 



Nil 

Nil 

0.08 

0.10 

0.18 

0.01 

0.37 

60-61 

/ 


yj 

(Nil) ■ 

0.06 

0.24 

0.31 

0.03 

0.64 


10 Years’ Mean 
(1941-42 to 1950-51) 

0.01 

0.03 

0.11 

0.17 

0.23 

0.02 

0.57 

10 Years’ Mean 

Nil 

0.01 

0.09 

0.21 

0.23 

0.01 

0.55 


(1951-52 to 1960-61) 


( 42 ) 






MONTHLY volume OF WITHDRAWALS 


Name of Canal —Sarathi 


iiiver—Saratbi Nalla (Wainganga) 


{N.B. —All figures are volumes in thousand million cubic feet) 


Total 


Year 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

(Dec. to May) 

Annual 

1941-42 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

0.42 

42-43 


9\ 

99 

99 

99 

99 

99 

0.71 

43-44 

Nil 

Nil 

Nil 

,0.01 

0.01 

0.01 

0.03 

0.43 

44-45 

(Nil) 

(Nil) 

99 

0.02 

(Nil) 

(Nil) 

0.02 

0.50 

45-46 


0.01 

(Nil) 

(^7) 

Nil 

0.01 

0.02 

0.39 

1946-47 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(xVt7) 

(Nil) 

0.43 

47-48 

Nil 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

0.53 

48-49 

(Nil) 

Nil 

99 

0.03 

0.01 

0.02 

0.06 

0.67 

49-50 

0.01 

0.03 

0.02 

Nil 

0.01 

0.01 

0.08 

0.89 

50-51 

(Nil) 

Nil 

Nil 

(Nil) . 

(Nil) 

(Nil) 

Nil 

0.86 

1951-52 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

0.36 

52-53 

>9 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

0.19 

53-54 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

0.55 

54-55 

99 

99 

99 

ft 

99 

99 

99 

o;78 

55-56 

0.01 

0.01 

O.OI 

0.01 

0.01 

0.02 

0.07 

0.62 

1956-57 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

Nil 

(Nil) 

(Nil) 

0.90 

57-58 

99 

91 

91 

99 

(Nil) 

99 

9 9 

0.81 

58-59 

0.01 

0.03 

0.01 

Nil 

0.01 

0.01 

0.07 

050 

59-60 

0.01 

Nil 

0.01 

99 

0.01 

0.01 

0.04 

0.41 

60-61 

Nil 

0.03 

Nil 

0.01 

0.01 

0.01 

0.06 

0.70 


10 Years’ Mean Nil 

Nil 

Nil 

0.01 

Nil 

0.01 

0.02 

0.59 

(1941-42 to 1950-51) 








10 Years’ Mean Nil 

0.01 

Nil 

Nil 

Nil 

0.01 

0.02 

0.57 

(1951-52 to 1960-61) 









( 43 ) 


MONTHLY VOLUME OF WITHDARWALS 


Name of Canal —Jamania 


River —Dhoda Nalla (Wainganga) 


(N.B.-^All figures are volumes in thousand million cubic feet) 


Tear 



June 

July 

Aug. 

Sep. 

Oct. 

Nov. 

Total 

[June to Nov.) 

1941-42 



Nil 

O.OI 

0.04 

0.17 

0.01 

Nil 

0.23 

42-43* 



a 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

0.11 

99 

0.11 

43-44* 



99 

99 

0.07 

0.11 

Nil 

99 

0.18 

44-45* 



99 

99 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

99 

Nil 

45-46 



99 

(0.01) 

(0.04) 

0.15 

0.22 

99 

0.42 

1946-47 



Nil 

0.03 

Nil 

0.14 

0.20 

0.01 

0.38 

47-48 


f » 

99 

Nil 

0.07 

0.15 

0.22 

0.04 

0.48 

48-49 


• • 

99 

9 9 

0.03 

0.13 

0.20 

0.01 

0.37 

49-50 



99 

(0.01) 

(0.04) 

0.16 

0.17 

Nil 

0.38 

50-51* 


• • 

N.A. 

. N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

1951-52* 

• 1 

• t 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N^A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

52-53 

• • 

« • 

Nil 

Nil 

Nil 

0.09 

0.08 

Nil 

0.17 

53-54 

« * 

« • 

99 


0.01 

0.11 

0.21 

99 

0.33 

54-55* 


• • 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

55-56 


• « 

Nil 

Nil 

0.09 

0.22 

(0.15) 

0.01 

0.46 

1956-57 


t « 

Nil 

0.07 

0.13 

(0.17) 

0.11 

(0.01) 

0.49 

57-58 



99 

Nil 

0.16 

0.24 

0.14 

Nil 

0.54 

58-59 



99 

99 

0.01 

0.10 

0.11 

99 

0.22 

59-60 



99 

99 

0.14 

0.17 

0.20 

99 

0.51 

• 60-61 



99 

0.01 

0.18 

0.25 

0.20 

0.04 

0.68 


6 Years’ Mean 
(1941-42 to 1950-51) 

Nil 

0.01 

0.04 

0.15 

0.17 

0.01 

0 38 

8 Years’ Mean 
(1951-52 to 1960-61) 

Nil 

0.01 

0.(» 

0.17 

0.15 

0.01 

0.43 


♦Not considered for calculating the average. 


( 44 ) 






MONTHLY VOLUME OF WITHDRAWALS 


Narm of Canal —Jamunia 


River —Dhoda Nalla (Wainganga) 


figures are volumes in thousand million cubic feet) 


Total 


Tear 

Dec. 

Jam,. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

(Dec. to May) Annual 

1941-42 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

0.23 

42-43* 


99 

99 

99 

99 

99 

99 

0,11 

43-44* 


99 

99 

99 

99 

99 

99 

0.18 

44-45* 


9 9 

99 

. 99 

99 

99 

99 

Nil 

45-46 

»> 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

0.42 

1946-47 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil ■ 

Nil 

Nil 

0.38 

41-4S 

99 

9 9 

99 

*9 

99 

99 

99 

0.48 

48-49 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

0.37 

49-50 

■ (Nil) 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

0.38 

50-51* 

N.A. 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

Nil 

1951-52* 

N.A. 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 

Nil 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

0.17 

53-54 

99 

99' 

99 

99 

99 

99 

99 

0.33 

54-55* 

N.A. 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

Nil 

55-56 

Nil 

99 

99 

99 

99 

99 

>9 

0.46 

1956-57 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

0.49 

57-58 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

0.54 

58-59 

9 9- 

99 

99 

« 

99 

99 

99 

99 

0.22 

59-60 

0.01 

0.01 

O.OI 

0.01 

0.01 

99 

0.05 

0.56 

60-61 

Nil 

0.01 

Nil 

Nil 

Nil 

99 

0.01 

0.69 

6 Year’s Mean 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

0.38 


(1941-42 to 1950-51) 


8 Years’ Mean 

(1951-52 to 1960-61) 0,01 Kil Nil Nil Nil 0.01 


• Not considered for calculating the average. 


( 45 ) 


MONTHLY VOLUME OF WITHDRAWALS 


Name, of Canal —Khairbands 


River—Local Nalla (Wainganga) 


—All figures are volumes in thousand million cubic feet) 


Total 


Tear 


June 

July 

Aug. 

Sep. 

Oct. 

Nov. 

(June to Nov.) 

1941-42 


Nil 

0.05 

0.04 

0.09 

0.24 

Nil 

0.42 

42-43 


99 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

9* 

Nil 

43-44 


99 

i9 

0.03 

0.06 

0.17 

99 

0.26 

44-45 


a 

99 

Nil 

0.15 

0.19 

99 

0.34 

45-46* 


N.A.- 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. ■ 


1946-47* 


N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 


■ 47-48* 



>» 

*> 

99 

>9 

99 


48-49* 


99 

tt 

if 

99 

99 

99 


49-50 


Nil 

0.02 

0.02 

0.05 

0.11 

Nil 

0.20 

50-51 


>4 

0.17 

0.17 

0.23 

0.18 

0.01 

0.76 

1951-52* 


N.A, 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 


52-53 

• • 

Nil 

Nil 

Nil 

0.16 

0.31 

Nil 

0.47 

53-54 

« 4 

99 

>j 

>> 

0.10 

0.42 

0.07 

0.59 

54-55 

• • 

99 

0.02 

0.02 

0.02 

0.27 

0.06 

0.39 

55-56 


(Nil) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

1956-57 


Nil 

0.03 

0.03 

0.22 

0.12 

0.03 

0.43 

57-58 


99 

O.Ol’ 

0.01 

0.22 

0.26 

0.02 

0.52 

58-59* 


99 

Nil 

Nil 

Nil 

N.A. 

N.A. 


59-60 




9 9 

0.07 

0.19 

Nil 

0.26 

60-61 • .. 


>» 


99 

0.26 

0.24 

99 

0.50 


6 Years’ Mean 
(1941-42 to 1950-51) 

Nil 

0.04 

0.04 

0.10 

0.15 

Nil 

0.33 

8 Years’ Mean 

Nil 

0.01 

0.01 

0.13 

0.23 

0.02 

0.40 


(1951-52 to 1960-61) 


•Not considered for calculating the average. 


( 46 ) 






MONTHLY VOLUME OF WITHDRAWALS 


Ncme of Canal —Khairbanda 


River —Local Nafla (Wainganga) 


{N,B .—All figures are volumes in thousand million cubic feet) 


Total 


Year 

Dee. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

{Dec. to May) Annual 

1941-42 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

0.42 

42-43 

a 

99 

99 

99 

19 

19 

99 

Nil 

43-44 


99 

99 

*9 

91 

99 

99 

0.26 

44-45 


99 

91 

»9 

99 

91 

99 

0.34 

45-46* 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 



1946-47* 

N.A, 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A, 

N.A, 



47-48* 


*9 

99 

99 

99 

19 



48-49* 


99 

99 

99 

99 

Nil 



49-50 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

99 

Nil 

0.20 

50-51 

95 

99 

99 

95 

>9 

91 

19 

0.76 

1951-52* 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 



52-53 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

0.47 

53-54 

99 

99 

99 

9 > 

99 

99 

99 

0.59 

54-55 

99 

99 

99 

99 

» 

99 

99 

0.39 

55-56 

99 

99 

19 

: 99 

99 

99 

99 

Nil 

1956-57 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

0.43 

57-58 

91 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

0.52 

58-59* 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 



59-60 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

0.26 

60-61 

99 

99 

99 

99 

9 9 

0.02 

0.02 

0<52 


6 Years’ Mean Nil 

(1941-42 to 1950-51) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

0.33 

8 Years’ Mean Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

0.40 


(1951-52 to 1960-61) 


♦Not considered for calculating the average. 


i 47 ) 


MONTHLY VOLUME OF WITHDRAWALS 


A'lM/tc oj Canal —Cltandpnr 


River —Lamandohi Nalla (Wainganga) 


(N.B. —^All figures are volumes in thousand million cubic feet) 


Total 


Year 


June 

July 

Aug. 

Sep. 

Oct. 

Nov. 

(June to Nov.) 

1941-42 


Nil 

0.06 

0.07 

0.30 

0.32 

0.01 

0.76 

42-43 

f 4 

1) 

Nil 

Nil 

0.14 

0.38 

0.04 

0.56 

43-44 

* « 

»» 

99 

0.12 

Nil 

0.31 

0.01 

' 0.44 

44-45 

4 « 


99 

0.01 

0.30 

0.32 

0.01 

0.64 

45-46 

• • 


0.01 

0.15 

0.01 

0.43 

0.07 

0.67 

1946-47 

« « 

Nil 

0.05 

0.02 

0.27 

0.36 

0.02 

0.72 

47-48 


>> 

0.02 

0.09 

0.18 

0.42 

0.05 

0.76 

48-49 

« • 


0.05 

0.20 

0.01 

0.33 

0.01 

0.60 

49-50 

• • 

99 

0.05 

0.03 

0.08 

0.18 

Nil 

0.34 

50-51 

4 4 

99 

0.03 

0.13 

0.19 

0.15 

99 

0.50 

1951-52 

« 4 

Nil 

Nil 

Nil 

0.15 

0.13 

Nil 

0.28 

52-53 

4 4 

99 

99 

99 

Nil 

0.27 

99 

0.27 

53-54 

4 4 

99 

99 

9} 

0.04 

0.39 

99 

0.43 

54-55 

4 • 

99 

99 

9f 

Nil 

0.36 

0.05 

0.41 

55-56 

4 4 

99 

99 

0.12 

99 

Nil 

0.02 

0.14 

1956-57 


Nil 

Nil 

0.30 

0.36 

0.28 

0.02 

0.96 

57-58 


)) 

0.05 

0.07 

0.34 

0.39 

Nil 

0.85 

58-59 


1) 

Nil 

Nil 

Nil 

0.14 

99 

0.14 

59-60 


99 

99 

99 

0.03 

0.38 

99 

0.41 

60-61 


99 

99 

9* 

0.27 

0.32 

99 

0.59 

10 Years’ Mean 


Nil 

0.03 

0.08 

0.15 

0.32 

0.02 

0.60 

(1941-42 to 1950-51) 









10 Years’ Mean 


Nil 

0.01 

0.0S 

0.12 

0.27 

0.01 

0.46 


(1951-52 to 1960-61) 


( 48 ) 







MONTHLY VOLUME OF WITHDRAWALS 


Name of Canal —Chandpor 


//tW^^Lamaadohi Nalla (Waioganga) 


(N.B .—^All figures are volumes in thousand million cubic feet) 


Tear 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

Total 

(Dec. to May) 

Annual 

1941-42 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

0.76 

42-43 

>9 

*9 

99 

99 

99 

99 

99 

0.56 

43-44 

99 

19 

99 

99 

99 

99 

99 

0.44 

44-45 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

0.64 

45-46 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

0.67 

1946-47 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

0.72 

47-48 

99 

0.01 

99 

99 

99 

99 

0.01 

0.77 

48-49 

99 

Nil 

99 

99 

99 

99 

Nil 

0.60 

49-50 

99 

0.01 

99 

99 

99 

99 

0.01 

0.35 

50-51 

99 

Nil 

99 

99 

99 

99 

Nil 

0.50 

1951-52 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

0.28 

52-53 

99 

99 

99 

99 

99 

9 9 

99 

0.27 

53-54 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

0.43 

54-55 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

0.41 

55-56 

99 

9 9 

99 

99 

99 

99 

99 

0.14 

1956-57 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

0.96 

57-58 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

0.85 

58-59 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

0.14 

59-60 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

0.41 

60-61 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

0.59 


10 Years’ Mean Nil 

(1941-42 to 1950-51) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

0.60 

10 Years’ Mean Nil 

(1951-52 to 1960-61) 

Nil 

Nil- 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

0.46 


( 49 ) 


MONTHLY VOLUME OF WITHDRAWALS 


Na7ne of Canal —Bodalkasa 


River — Baghdeo Nalla (Wainganga) 


(N.B. —All figures are volumes in thousand million cubic feet) 


Year 

June' 

July 

Aug. 

Sep. 

Oct. 

Nov. 

Total 

(June to Nov.) 

1941-42 

Nil 

0.07 

0.07 

0.13 

0.04 

0.01 

0.32 

42-43 

• * 99 

Nil 

Nil 

Nil 

0.28 

Nil 

0.28 

43-44 

• • it 

99 

0.14 

99 

0.23 

99 

0.37 

44-45* 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

45-46* 

• • 99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

1946-47* 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

47-48* 

• • 1) 

99 

99 

99 

99 

99 


48-49* 

• * 99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

49-50 

Nil 

0.04 

0.06 

0.02 

0.09 

Nil 

0.21 

50-51 

• • 99 

Nil 

0.17 

0.24 

0.09 

99 

O.SO 

1951-52* 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

0.10 

Nil 

Nil 

0.10 

52-53 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

0.31 

0.09 

0.40 

53-54 

* • 99 

99 

99 

99 

0.03 

Nil 

0.03 

54-55 

• • 9 9 

99 

99 

0.01 

0.33 

0.05 

0.39 

55-56 

* • 99 

99 

0.03 

0.01 

0.02 

Nil 

0.06 

1956-57 

Nil 

Nil 

Nil 

0.34 

0.23 

Nil 

0.57 

57-58 

0.01 

99 

0,40 

0.29 

0.29 

0.01 

1.00 

58-59 

Nil 

99 

Nil 

Nil 

0.06 

Nil 

0.06 

59-60 

• • Jl 

99 

0.08 

0.13 

0.37 

99 

0.58 

60-61 

• * 99 

99 

Nil 

0.27 

0.24 

99 

0.51 


5 Years’ Mean 
(1941-42 to 1950-51) 

Nil 

0.02 

0.09 

0.08 

0.15 

Nil 

0.34 

9 Years’ Mean 
(1952-53 to 1960-61) 

Nil 

Nil 

0.06 

.0.12 

0.21 

0.02 

0.41 


♦Not considered for calculating the aveihge. 


( 50 ) 




MONTHLY VOLUME OF WITHDRAWALS 


Name cf Canal —Bodalkasa 


j^tW-^Bagbdeo Nalla (Wainganga) 


(V.B.—All figures are volumes in thousand million cubic feet) 


Total 


Year 

Dec. 

Jan, 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

{Dec, to May) 

Annual 

1941-42 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

0.32 

42-43 

99 

99 

>> 

99 

99 

99 

99 

0.28 

43-44 

>9 

99 

99 

99 

9 9 

9f 

99 

0.37 

44-45* 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

45-46* 


99 

99 

99 

99 

99 

9 9 

99 

1946-47* 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

47-48* 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

>9 

99 

48-49* 

1 > 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

49-50 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

0.21 

50-51 

ff 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

0.50 

1951-52* 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

0.10 

52-53 

9 f 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

0.40 

53-54 

9> 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

0.03 

54-55 

99 

99 

i*> 

99 

99 

9 9 

99 

0.39 

55-56 

9 9* 

99 

99 

9 9 

» 

99 

99 

0.06 

1956-57 

Nil 

Nil 

- Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

0.57 

57-58 

9f 

9 9 

99 

99 

99 

>■* 

99 

1.00 

58-59 

99 

9 9 

99 

99 

* » 

9 9 

99 

0.06 

59-60 

>9 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

0.58 

60-61 

' 99 

99 

99 

99 

0.01 

99 

0.01 

0.52 


5 Years’ Mean Nil 

(1941-42 to 1950-51) 

Nil. 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

0.34 

9 Years’ Mean Nil 

Nil 

Nil . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

0.41 


(1952-53 to 1960-61) 


*Not considered for calculating the average. 


f 51 ) 



MONTHLY VOLUME OF WITHDRAWALS 


Name of Canal —Chorkbamara 


River —Kondegoni (Wainganga) 


(N.B .—All figures are volumes in thousand million cubic feet) 


Year 



June 

Judy 

Aug. 

Sep. 

Oct. 

Nov. 

Total 

{June to Nov.) 

1941-42 



Nil 

0.10 

0.06 

0.18 

0.04 

Nil 

0.38 

42-43 



It 

Nil 

0.26 

0.02 

0.25 

11 

0.53 

43-44 



It 

11 

0.14 

Nil 

0.23 

II 

0.37 

44-45 



. . 

. . 

• . 

. 4 

. . 

• . 


45-46 


■ t 

• • 







1946-47 


t • 

.. 




, 4 

4 4 

. . 

47-48 


• • 

« 4 

* , 

4 • 

• 4 

• . 

4 4 

4 4 

48-49 




• 4 

• • 

4 4 

4 4 

4 4 

4 r 

49-50 



Nil 

0.03 

0.03 

0.03 

0.13 

Nil 

0.22 

50-51 

• « 


It 

Nil 

0.20 

0.20 

0.12 

II 

0.52 

1951-52 

• • 

* « 

Nil' 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 

« * 

• 4 

>1 

It 

II 

0.02 

0.30 

1* 

0.32 

53-54 

• • 

« « 

It 

t» 

11 

0.02 

0.35 

0.01 

0.38 

54-55 



It 

>t 

0.02 

0.01 

0.31 

0.04 

0.38 

55-56 



It 

It 

0.08 

Nil 

0.01 

0.02 

0.11 

1956-57 



0.02 

Nil 

0.05 

0.17 

0.21 

Nil 

0.45 

57-58 



Nil 

51 

0.07 

0.24 

0.38 

0.02 

0.71 

58-59 



0.01 

II 

Nil 

Nil 

0.05 

Nil 

0.06 

59-60 



Nil 

II 

0.31 

0.38 

0.28 

II 

0 97 

60-61 



» 

II 

0.16 

0.24 

0.20 

1} 

0.60 


5 Years’ Mean 

Nil 

0.03 

0.14 

0.09 

0.15 

Nil 

0.41 

(1941-42 to 1950-51) 








10 Years’ Mean 
(1951-52 to 1960-61) 

Nil 

Nil 

0.07 

0.11 

0.21 

0.01 

0.40 


( 52 ) 






MONTHLY VOLUME OF WITHDRAWALS 


Name of Canal — Chorkhamara 


Rwer—Eondegoni (Wainganga) 


(N.B .—All figures are volumes in thousand million cubic feet) 


Year 

Dec. 

Jan. 

Feb, 

Mar. 

Apr. 

May 

Total 

(Dee. to May) Annual 

1941-42 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

0.38 

42-43 

it 

it 

99 

99 

99 

99 

99 

0.53 

43-44 

it 

99 

99 

99 

99 

99 

91 

0.37 

44-45 


. . 

. . 

. . 

. . 

4 4 

4 , 

4 4 

45-46 





• • 




1946-47 


.. 


.. 


.. 

.. 

.. 

47-48 

. . 


, . 

, . 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

48-49 

, , 

, « 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

49-50 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

0.22 

50-51 

5 5 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

0.52 

1951-52 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

, Nil 

Nil 

52-53 

if 

99 

99 

99 

99 

9 9 

99 

0.32 

53-54 

i ? 

99 

99 

99 

99 

9 9 

9 9 

0.38 

54-55 

>> 

9 9 

99 

99 

99 

99 

99 

0.38 

55-56 

it 

99 

99 

99 

99 

0.02 

0.02 

0.13 

1956-57 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

0.45 

57-58 

9 9 

99 

99 

99 

99 

9 9 

99 

0.71 

58-59 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

0.06 

59-60 

9i 

99 

99 

99 

99 

0.02 

0.02 

0.99 

60-61 

- 99 

99 

99 

99 

0.01 

Nil 

0.01 

0.61 


5 Years’ Mean Nil 

(1941-42 to 1950-51) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

0.41 

10 Years’ Mean Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

0.40 


(1951-52 to 1960-61) 


( 53 ) 





MONTHLY VOLUME OF WITHDRAWALS 


Name of Canal —Ramtek 


River —Sur (Wainganga) 


{N.B ,—All figures are volumes in thousand million cubic feet) 


Year 


June 

July 

Aug. 

Sep. 

Oct. 

Nov. 

Total 

{June to Nov.) 

1941-42 


0.02 

0.10 

0.13 

0.45 

0.50 

0.11 

1.31 

42-43 


0.05 

0.02 

Nil 

0.02 

0.49 

0.18 

0.76 

43-44 


0.03 

0.01 

0.34 

0.03 

0.26 

0.20 

0.87 

44-45 

. . 

0.06 

0.01 

0.05 

0.17 

0.43 

0.05 

0.77 

45-46 


0.03 

Nil 

0.12 

0.09 

0.43 

0.12 

0.79 

1946-47 

.. 

0.02 

0.12 

0.02 

0.33 

0.46 

0.09 

1.04 

47-48 

, , 

0.06 

0.02 

0.05 

0.18 

0.38 

0.30 

0.99 

48-49 


0.07 

0.18 

0.25 

0.28 

0.44 

0.04 

1.26 

49-50 

. , 

0.05 

0.11 

0.11 

0.29 

0.33 

0.02 

0.91 

50-51 


0.06 

0.16 

0.24 

0.41 

0.63 

0.25 

1.7S 

1951-52 

.. 

Nil 

Nil 

Nil 

0.32 

0.53 

0.11 

0.96 

52-53 

. , 

• • 


99 

Nil 

0.16 

0.01 

0.17 

53-54 

. • 

• • J J 

99 

0.01 

0.33 

0.53 

0.10 

0.97 

54-55 

. . 

0.03 

0.05 

0.13 

0.24 

0.65 

0.20 

1.30 

55-56 

•• 

0.06 

0.17 

0.23 

0.11 

0.24 

0.10 

0.91 

1956-57 


0.07 

Nil 

0.09 

0.47 

0.53 

0.06 

1.22 

57-58. 

. 

0.07 

0.14 

0.14 

0.55 

0.74 

0.16 

1.80 

58-59 

. 

0.06 

0.13 

0.21 

0.02 

0.47 

0.14 

1.03 

59-60 • 

. 

0.06 

0.10 

0.14 

0.07 

0.61 

0.25 

123 

60-61 

, , 

0.08 

0.05 

0.09 

0.56 

0.63 

0.32 

1.73 


10 Years’ Mean 
(1941-42 to 1950-51) 

0.04 

0.07 

0.13 

0.22 

0.44 

0.14 

1.04 

10 Years’ Mean 
(1951-52 to 1960-61) 

0.04 

0.06 

0.10 

0.27 

0.51 

0.15 

1.13 


( 54 ) 




MONTHLY VOLUME OF WITHDRAWALS 


Name of Canal —Ramtek 


River —Sur (Wainganga) 


figures are volumes in thousand million cubic feet) 


Total 


Year 

. Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

(Dec. to May) 

Annual 

1941-42 

0.03 

0.01 

0.01 

0.01 

0.04 

0.05 

0.15 

1.46 

42-43 

0.06 

0.01 

0.02 

0.04 

0.03 

0.05 

0.21 

0.97 

43-44 

0.03 

0.05 

0,02 

0.04 

0.06 

0.06 

0.26 

1.13 

44-45 

0.05 

0.09 

0.04 

0.06 

0.05 

0.04 

0.33 

1.10 

45-46 

0.01 

0.02 

0.03 

0.03 

0.04 

0.05 

0.18 

0.97 

1946-47 

0.02 

0.03 

0.03 

0.03 

0.06 

(0.06) 

0.23 

1.27 

47-48 

0.10 

0.03 

0.05 

0.04 

0.08 

0.11 

0.41 

1.40 

48-49 

0.01 

0.02 

0.02 

0.05 

0.06 

0.08 

0.24 

1.50 

49-50 

0.04 

0.08 

0.06 

0.07 

0.08 

0.09 

0.42 

1.33 

50-51 

0.03 

0.01 

0.01 

0.01 

Nil , 

Nil 

0.06 

1.81 

1951-52 

0.05 

0.03 

0.02 

0.02 

0.01 

0.01 

0.14 

1.10 

52-53 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

0.17 

53-54 

0.03 

0.04 

0.02 

0.04 

0.05 

0.05 

0.23 

1.20 

54-55 

0.09 

0.07 

0.06 

0.08 

0.11 

0.09 

0.50 

1.80 

55-56 

0.09 

0.09 

• 0.07 

0.09 

0.09 

0.11 

0.54 

1.45 

1956-57 

0.06 

0.02 

0.04 

0.04 

0.04 

0.13 

0.33 

1.55 

57-58 

0.05 

0.04 

0.02 

0.02 

0.07 

0.08 

0.28 

2.08 

58-59 

0.08 

0.09 

0.09 

0.07 

0.07 

0.08 

0.48 

1.51 

59-60 

0.17 

0.07 

0.11 

0.08 

0.10 

0.11 

0.64 

1.87 

60-61 

0.16 

0.15 

0.09 

0.10 

0.09 

(0.07) 

0.66 

2.39 


10 Years’ Mean 0.04 
(1941-42 to 1950-51) 

0.04 

0.03 

0.04 

0.05 

0.06 

0.26 

1.30 

10 Years’ Mean 0.08 

0.06 

0.05 

0.05 

0.06 

0.07 

0.37 

1.50 


(1951-52 to 1960-61) 


( 55 ) 



MONTHLY VOLUME OF WITHDRAWALS 


Hame of Canal —Ghorazari 


River —Bokardoh Nalla (Wainganga) 


{N.B, —All figures are volumes in thousand million cubic feet) 


Year 



June 

July 

Aug. 

Sep. 

Oct. 

Total 

Nov. {June to Nov.) 

1941-42 



0.01 

0.09 

0.39 

0.14 

0.22 

0.03 

0.88 

42-43 



Nil 

Nii 

Nil 

0.17 

0.40 

0.02 

0.59 

43-44 



9 J 

0.09 

0.29 

Nil 

0.32 

0.05 

0.75 

44-45 



0.02 

0.06 

0.34 

0.37 

0-34 

0.02 

1.15 

45-46 



0.02 

0.03 

0.22 

O.IO 

0.37 

0.04 

0.78 

1946-47 



0.02 

0.07 

0.16 

0.45 

0.49 

0.03 

1.22 

47-48 



0.01 

Nil 

0.08 

0.16 

0.38 

0.08 

0.71 

48-49 



0.01 

99 

0.21 

0.29 

0.37 

0.02 

0.90 

49-50 



0.02 

0.02 

0.30 

0.40 

0.38 

(0.04) 

1.16 

50-51 



O.Ol 

Nil 

0.35 

0.36 

0.45 

0.08 

1.25 

1951-52 



Nil 

Nil 

0.20 

0.34 

0.32 

0.02 

0.88 

52-53 




0.01 

0.22 

0.21 

0.37 

0.02 

0.83 

53-54 



9 

Nil 

0.17 

0.30 

0.36 

0.02 

0.85 

54-55 



99 

0.05 

0.33 

*0.29 

0.47 

0.07 

1.21 

55-56 


t 

>1 

0.07 

0.24 

0.27 

0.36 

Nil 

0.94 

1956-57 


« • 

Nil 

0.11 

0.34 

0.45 

0.44 

0.03 

1.37 

57-58 


■ ■ 

99 

0.05 

0.22 

0.44 

0.45 

0.02 

1.18 

58-59 



99 

0.04 

0.22 

0.15 

0.33 

0.02 

0.76 

59-60 



9> 

Nil 

0.15 

0.15 

0.35 

Nil 

0.65 

60-61 



99 

0.09 

0.27 

0.46 

0.45 

0.02 

1.29 


10 Years’ Mean 
(1941-42 to 1950-51) 

0.01 

0.04 

0.23 

0.24 

0.37 

0.04 

0.94 

10 Years’^ Mean 
(1951-52 to 1960-61) 

Nil 

0.04 

0.24 

0.31 

0.39 

0.02 

1.00 
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MONTHLY VOLUME OF WITHDRAWALS 


Name of Canal —Ghorazari 


River —Bokardoh Nalla (Wainganga) 


{N.B .—All figores are volumes in thousand million cubic feet) 


Year 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

Total 

(Dec. to May) 

Annual 

1941-42 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

0.88 

42-43 


0.01 

0.01 

0.02 

0.04,, 

0.03 

on 

0.70 

43-44 ' 

0.03 

0.02 

0.01 

0.02 

0.04 

0.05 

0.17 

0.92 

44-45 

0.03 

0.03- 

0.03 

0.04 

0.01 

0.03 

0.17 

1.32 

45-46 

0.04 

0.02 

0.02 

0.01 

0.02 

0.03 

0.14 

0.92 

1946-47 

0.01 

0.01 

Nil 

0.01 

0.01 

0.01 

0.05 

1.27 

47-48 

0.02 

0.01 

0.01 

0.02 

0.03 

0.04 

0.13 

0.84 

48-49 

0.01 

0.01 

0.02 

0.04 

0.05 

0.05 

0.18 

1.08 

49-50 

(0.02) 

(0.01) 

(0.01) 

(0.02) 

(0.02) 

(0.03) 

0.11 

1.27 

50-51 

0.01 

0.01 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

0.02 

1.27 

1951-52 

Nil 

Nil 

Nil 

0.01 

Nil 

Nil 

0.01 

0.89 

52-53 


99 

0.01 

0.01 

0.15 

0.03 

0.20 

1.03 

53-54 


99 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

0.85 

54-55 

>9 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

1.21 

55-56 


99 

99 

99 

99 

99 

9 9 

0.94 

1956-57 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

1.37 

57-58 . 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

1.18 

58-59 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

0.76 

59-60 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

0.65 

60-61 

99 

0.01 

99 

99 

(0.02) 

(Nil) 

0.03 

1.32 

10 Years’ Mean 

0.02 

0.01 

0.01 

0.02 

0.02 

0.03 

0.11 

1.05 

(1941-42 to 1950-51) 








10 Years’ Mean 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

0.02 

Nil 

0.02 

1.02 

(1951-52 to 1960-61) 
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MONTHLY VOLUME OF WITHDRAWALS 


Name of Canal —Asola-Mcndba 


River —Pathri Nadi (Wainganga) 


{N.B .—All figures are volumes in thousand million cubic feet) 


Total 


Year 



June 

July 

Aug. 

Sep. 

Oct. 

Nov. 

(June to Nov.) 

1941-42 



0.02 

0.05 

0.57 

0.30 

0.22 

0.07 

1.23 

42-43 



Nil 

mi 

0.08 

,0.17 

0.72 

0.18 

1.15 

43-44 



0.02 

0.17 

0.72 

0.20 

0.58 

0.13 

1.82 

44-45 

, , 


0.02 

0.05 

0.28 

0.46 

0.68 

0.02 

1.51 

45-46 

« • 


0.02 

Nil 

0.24 

0.13 

0.54 

0.21 

1.14 

1946-47 



0.02 

0.12 

0.19 

0.53 

0.75 

0.15 

1.76 

47-48 


« • 

0.03 

Nil 

0.31 

0.50 

0.69 

0.20 

1.73 

48-49* 


« • 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

49-50 


• • 

0.02 

0.08 

0.24 

0.56 

0.86 

0.11 

1.87 

50-51 



0.06 

0.27 

0.35 

0.63 

0.74 

0.28 

2.33 

1951-52 



0.01 

Nil 

0.25 

0.19 

0.57 

0.08 

1.10 

52-53 



0.03 

0.07 

0.31 

0.33 

0.68 

0.09 

1.51 

53-54 



0.03 

Nil 

0.49 

0.55 

0.64 

0.13 

1.84 

54-55 



Nil 

0.13 

0.44 

0.38 

0.90 

0.24 

2.09 

55-56 



> J 

0.19 

0.46 

0.11 

0.30 

0.08 

1.14 

1956-57 



Nil 

0.21 

0.49 

0.56 

0.65 

0.08 

1.99 

57-58 




0.09 

0.53 

, 0.72 

0.80 

0.14 

2.28 

58-59 




0.09 

0.40 

0.49 

0.58 

0.10 

1.66 

59-60 



>> 

0.13 

0.34 

0.37 

0.85 

0.17 

1.86 

60-61 




0.27 

0.48 

0.23 

Nil 

0.14 

1.12 


9 Years’ Mean 

0.02 

0.08 

0.33 

0.39 

0.64 

0.15 

1.61 

(1941-42 to 1950-51) 








10 Years’ Mean 

0.01 

0.12 

0.42 

0.39 

0.60 

0.12 

1.66 


0951-52 to 1960-61) 


♦Not considered for calculating the average. 
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MONTHLY VOLUME OF WITHDRAWALS 


Name of Canal —Asola Mendha 


River —Pathri Nadi (Wainganga) 


(N.B .—All figures are volumes in thousand million cubic feet) 


Total 


Year 

Dec. 

Jan. 

Feh. 

Mar. 

Apr. 

May 

(Dec. to May) 

Annual 

1941-42 

0.02 

0.01 

Nil 

0.01 

0.01 

0.01 

0.06 

1.29 

42-43 

0.05 

0.02 

0.03 

0.08 

0.06 

0.08 

0.32 

1.47 

43-44 

0.05 

. 0.03 

0.02 

0.02 

0.08 

0.10 

0.30 

2.12 

44-45 

0.04 

0.02 

0.02 

0.03 

0.01 

0.02 

0.14 

1.65 

45-46 

0.03 

0.03 

0.03 

0.04 

0.05 

0.05 

0.23 

1.37 

1946-47 

0.04 

0.05 

0.07 

0.06 

0.06 

0.04 

0.32 

2.08 

47-48 

0.03 

0.04 

0.05 

0.05 

0.05 

0.09 

0.31 

2.04 

48-49* 

N.A. 

N.A. 


N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

49-50 

0.02 

0.04 

0.16 

0.21 

0.12 

0.05 

0.60 

2.47 

50-51 

0.05 

0.08 

0.08 

0.08 

0.11 

0.06 

0.46 

2.79 

1951-52 

0.06 

0.04 

0.04 

0.06 

b.06 

0.06 

0.32 

1.42 

52-53 

0.06 

0.06 

0.04 

0.06 

0.07 

0;06 

0.35 

1.86 

53-54 

0.08 

0.02 

0.02 

Nil 

Nil 

Nil 

0.12 

1.96 

54-55 

Nil 

Nil 

Nil 

9f 

99 

99 

Nil 

2.09 

55-56 


)» 

>> 

9 9 

99 

99 

99 

1.14 

1956-57 

0.01 

0.01 

Nil 

0.01 

Nil 

0.01 

0.04 

2.03 

57-58 

0.03 

O.OI 

0.01 

Nil 

0.01 

0.01 

0.07 

2.35 

58-59 

0.01 

Nil 

Nil 

0.01 

0.01 

Nil 

0.03 

1.69 

59-60 

0.04 

0.04 

0.04 

0.05 

0.01 

0.02 

0.20 

2.06 

60-61 

0.01 

0.01 

0.01 

Nil 

(Nil) 

(Nil) 

0.03 

1.15 

9 Years’ Mean 

0.04 

0.04 

0.05 

0.06 

0.06 

0.06 

0.30 

1.92 

(1941-42 to 1950-51) 








10 Years’ Mean 

0.03 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.13 

1.79 


(1951-52 to 1960-61) 


♦Not considered for calculating the average. 


( 59 ) 




MONTHLY VOLUME OF WITHDRAWALS 


l^ame of Canal —^Laknawaram 


River —Laknawaram 


{N.B .—All figures are volumes in thousand million cubic feet) 


Year 


June 

July 

Aug. 

Sep. 

Oct. 

Nov. 

Total 

(June to Nov.) 

1941-42 







, , 


42-43 






• ■ 

• • • 


43-44 - .. 





•• 




44-45 




• • 

•• 

•• 



45-46 

• ■ 



• - 

• • 

• 



1946-47 

a • 



• • 

. a 

> 

• a 


47-48 

a « 



. • 

• • 




48-49 





• • 

' • 

• • 


49-50 





• • 




50-51 




• • 

• • 

• • 

• • 


1951-52 



a 

* a 

. a 

. • 

. . 


52-53 



. 

• • , 

•• 


• • 


53-54 .. . 



. 

a a 

. . 

. a 

• • 


54-55 


0.10 

0.21 

0.40 

0.35 

0.41 

0.09 

1.56 

55-56 


0.08 

0.29 

0.17 

0.08 

0.42 

0.18 

1.22 

1956-57 


0.12 

0.22 

0.33 

0.15 

0.35 

0.24 

1.41 

57-58 


0.27 

0.52 

0.40 

0.57 

0.58 

0.14 

2.48 

58-59 


0.05 

0.03 

0.04 

0.06 

0.12 

0.12 

0.42 

59-60 


Nil 

0.06 

0.06 

0.20 

0.43 

0.37 

1.12 

60-61 


, 0.12 

0.36 

0.60 

0.32 

0.45 

0.10 

1.95 

7 Years’ Mean 
(1954-55 to 1960-61) 


0.11 

0.24 

0.29 

0.25 

0.39 

0.18 

1.46 
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MONTHLY VOLUME OF WITHDRAWALS 


Name, of Canal —Laknawaram 


River —Laknawaram 


(N.B .—All figures are volumes in thousand million cubic feet) 


Total 


Year 

Dec. 

Jan, 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

{Dec. to May) 

Annual 

1941-42 









42-43' 









43-44 . 









44-45 









45-46 









1946-47 









47-48 









48-49 









49-50 









50-51 









1951-52 





, , 

. » 



52- 53 

53- 54* 


Nil 

0.33 

0.42 

0.37 

0.05 



54-55 

Nil 

. 0.03 

0.15 

0.18 

0.18 

0.01 

0.55 

2.11 

55-56 


0.05 

0.14 

0.16 

0.14 

0.03 

0.52 

1,74 

1956-57 

Nil 

0.03 

0.11 

0.14 

0.07 

0.02 

0.37 

1.78 

57-58 

99 

Nil 

0.04 

0.06 

0.11 

Nil 

0.21 

2.69 

58-59 

99 

99 

0.13 

0.12 

0.10 

99 

0.35 

0.77 

59-60 

99 

0.03 

0.06 

0.11 

0.08 

0.02 

0.30 

1.42 

60-61 

99 

0.06 

0.08 

0.07 

0.06 

0.06 

0.33 

2.28 

7 Years’ Mean 

Nil 

0.03 

0.10 

0.12 

0.11 

0.02 

0.38 

1.84 


(1954-55 to 1960-61) 


♦Not considered for calculating the average. 


( 61 ) 





















GODAVARI RIVER SYSTEM 


TEN-DAILY WITHDRAWALS BY CANALS 






MEAN WITHDRAWALS BY TEN DAY PERIODS AND MONTHS 


Name, of Canal — Nasik Right Bank 


River —Godavari 


Month —June 


Year Withdrawals (Cusecs) Volume of withdrawa.l 

Whole 

]_10 11—20 21—30 month M.A.F. T.M.C. 


1956-57 

57- 58 

58- 59 

59- 60 

60- 61 


47 0.003 0.12 

Nil Nil Nil 

>> »> 

2 „ 0.01 


Month —July 


Year 



Withdravxils (Cusecs) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1956-57 .. . 









57-58 .. . 

t • € 

* , 

* * 

. . 

Nil 


Nil 

Nil 

58-59 .. . 

. • • 

. . 

. . 


>> 


»» 

>9 

59-60 .. . 

• .■ « • 


• * 

. - 



... jij . 

9 9 

60-61 .. . 

. 




I 



55 


Month —August 


Year 


Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdraioal 

1—10 11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1956-57 .. .. 


- 





57-58 .. .. 




Nil 

Nil 

Nil 

58-59 .. .. 

. • 



99 

99 

99 

59-60 .. .. 

. . 



4 

5’ 

0.01 

60-61 .. .. 

.. 



5 

99 

0.01 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


:Name of Canal—^asik Right Bank 


River—GodaTtiri 


Month —September 


Tear 

Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—30 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1956-57 .. .. 

. . 

* 

* * 





57-58 .. .. 

• . 




4 

Nil 

0.01 

58-59 .. .. 




, ^ 

3 

• > 

0.01 

59-60 .. .. 



, , 

» , 

4 

9f 

0.01 

60-61 .. .. 



. ... 

• ‘ 

6 

99 

0.02 


-JfontA—October 


Withdrawals (Cttsecu) _ Vohtme of withdrawal 


Whole 

1—10 11—20 21—31 month M.A.F. T.M.G. 


1956-57 . .. .. .. .. .. 

57- 58 . .. .. .. 10 O.OOl 0.03 

58- 59 . .. ■ .. 5 mi 0.01 

59- 60 . .. .. ■ 3 „ . 0.01 

60 - 61 . •• .. .. .. .. 6 „ 0.02 


Month —NoTcmber 


Year 

Withdrawals (Cusecs) 


Volume of unfhdrnwal 

1—10 - 

11—20 

21—30 

Whole 

month 

M.A F. 

T.M.C. 

1956-57 . 

• 






57-58 . 


• . 

• . 

. 4 

Nil 

0.01 

58t59 . 


. . 

. 

6 

tf 

0.02 

59-60 . 


• • 

. 

7 

99 

0.02 

60-61 . 

.. 

. . .. 


8 

9* 

0.02 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Home of Canal —Nasik Right Bank 


River —Godarari 


Month —December 


Year 

Withdrawals (Cusees) 


Volume of withdrawal 


1—10 11-20 21—31 

WhoU 

month 

M.A.F. T.M.C. 


.. •• .• •« 

57- 58 . .. .. 6 Nil 0.02 

58- 59 . 10 0.001 0.03 

59- 60 . .. P 0.001 0.02 

60- 61 . .. .. .. 11 0.001 0.03 


Month —January 


Year 

Withdrawals (Cusees) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1956-57 .. .. 






57-58 . 

• « • • 


4 

Nil 

mm 

58-59 .. .. 


. . 

13 

0.001 


59-60 .. .. 

• • * « 


9 

0.001 


60-61 .. .. 

. . « . 


6 

Nil 

mm 


Month —Febrnary 


Year 

Withdrawals (Cusees) 



Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—28/29 

Whole 

month 

M.A.F. 

TM.C, 

1956-57 .. .. 

« • « > 







57-58 .. .. 

• • ■ • 

• • 



Nil 

Nil 

Nil 

58-59 .. .. 

• « • • 




7 

99 

0.02 

59-60 .. .. 

• • • « 

. . 

. • 


5 

99 

0.01 

60-61 .. .. 

.. 

•• 



6 

99 

001 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Ifome of Canal —Nasik Right Bank 


River~G6daTari 


Month —March 


Year 

WiihdrawaU (Cusecs) 


Volume of wiihdtaioal 

1—10 

11—20 

21—31 

Wohle 

month 

M.A.F. 

TM.C. 

1956-57 .. .. 







57-58 .. .. 


. • 

. . 

Nil 

Nil 

Nil 

58-59 .. .. 

« « 

. . 

. • 


»» 

*» 

59-60 .. .. 

• « « • 


- * 

3 

91 

0.01 

60-61 .. .. 

. . 

• • 

• • 

1 


...Nil 


Month —^Aprll 

Year 


Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawcd 

1—10 

11—20 

21—30 

Whole 

month 

M.A.F. 

TM.C. 

1956-57 .. .. 








57-58 .. .. 


« . 

. . 

. . 

Nil 

Nil 

Nil 

58-59. 


. , 

• • 

.. 

99 

99 

99 

59-60 .. .. 


, • 

, » 

. . 

3 

99 

0.01 

60-61 .. .. 





Nil 

9k 

. . Nil 


Month —^May 


Year 

Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdxanal 

1—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

TM.C. 

1956-57 .. .. 


* • • 



t t 

57-58 .. .. 



Nil 

Nil 

Nil 

58-59 .. .. 

. . 


99 

99 


59-60 .. .. 

. . • • • 

• ■ ■ 

2 

99 

0.01 

60-61 .. .. 

• • • • 

• • • 

Nil 

99 

.. Nil 
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MEAN WITilDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Namt. pf Canal —Nasik Left Bank 


iiiver—Godarari 


JfontA—June 


—...- . . _ Wiihdra wala (Cnaecs) . Volume of voithdrawal 

^ , Whole 

• - ' 1—10 11—20 21—30 ' jrionth M.A.F. T.M.C. 


1956-'57' 


57-58 

. . ; . 

. 


* . 


■ Nil 

Nil 

Nil 

58-59 

• • ' • * 

• 

, . 

. . 

, . 

32 

0.002 

0.08 

^^0 

« • < . 

• • 

. . 

, * 

, * 

22 

0.001 

0.06 

60-61 

. ■ ' . . 

_ . 


• . 

* . 

18 

0.001 

0.05 


JfontA—Jnly 


Tear 



Withdrawals (Cvtecs) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1956-57 



• 





57-58 

, 

< 

• • 

• . 

29 

0.002 


58-59 


.. 


• • 

14 

0.001 


59-60 

. 


. . 

• • 

8 

Nil 


6Qr£l__ 

^ • ... . • « 



. . 

16 

0.001 



M on iA—August 


Eeac 




Withdrawals iCusecal 


Volume of withdrawal 

1—LQ 

11—20 

21-^31 

Whole 

riuMlh 

M.A.F. 

T.M.C. 

1956-57 









57-58 

• * 

. . 




Nil 

Nil 

Nil 

58-59 

f • 




. . 

32 

0.002 

0 09 

59-60 

« • 

. « 



. . 

19 

0.001 

0.05 

.6Q=6J_ 


.^ . 


. . ■ 


23 

0.001 

0.06 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of {7anaI->->Naaik Left Bnuk 


Rivtr —Godavari 


mon t h September 


Year 


Withdrawals (Cuaeea) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—30 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1956-57 



ft 





57-58 

> • • • 

• ft ft 


• 

77 

0.005 

0.20 

58-59 

• • • ft 

ft 4ft 

, 

. ft 

4d 

0.003 

0.11 

59-60 

■ ft ft ft 


• 

ft 

17 

0.001 

0.04 

60-61 

•.. 

•. 


• • 

18 

0.001 

0.05 


JifoTitb—October 


Year Withdrawals {Cuaeca) Volume of withdrawal 

Whole 

IttIO .11—20 , 21—31 . rwmth __ M.A.F. T.M.C. 


1956-57 ...... 

57 - 58 . .. .. 18 0.001 0.05 

58- 59 . .. .. .. 37 0.002 0.10 

59 - 50 . * .. . • • • 22 0.001 0.06 

60-61 .. .. ... 39 0.002 0.10 


Jfontb—November 


Year 


Withdrawals {Cuaeca) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—30 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1956-57 . 





.. 


57-58 . 


ft ft 

ft ft 

52 



58-59 . 



• , 

33 



59-60 .. 



• ft 

21 



60-61 «. 



ft . 

46 




(•« ) 



























MEilN Wnm^^AWALS BY TEN-DAY PERIOpS ANQ MONTHS 
yam 0/<7{tn<»t-NMlk Left Bank iiw—Go^jirl 

4fontk—DeMnker 


Year WOhdrawaU (Cmecj) _ Volume, of withdrawai 


1—10 

11—20 

21—31 

month 

M.A.F, 

T.M.C. 


1956-57 .. .. 

• ft ft ft ' 


ft ft 




57-58 .. .. 

ft ft • • 

• • 

ft ft 

54 

0.003 

ai4 

58-59 .. .. 

• ft e * 


ft 

24 

0.001 

0.06 

59-60 .. .. 

ft ft ft ft 

• . 


37 

0.002 

0.10 

60-61 .. .. 

.. 



46 

0.003 

0.12 


Motifh —JtDiiary 


Year _ WithdrawUa (Cuatcs) _ . Voluim of withdrauxd 


Whole 

1_10 11—20 21—31 month M.A.F. T.M.C. 


1956-57 . • • 

j'y.jg . .. 41 0.003 O.ll 

58-59 ...... • • • * 0.002 0.08 

59-60 .... . ■ • • •' ' 0.003 0.14 

fin-fil .... •. 47 0.003 0.13 


JfontA—Febra«r 7 

Year 

Withdrawals (Cusecs) 

Volume of withdrawal 


Whole 

1—10 11—20 21—28/29 month 

M.A.F. T.M.C. 


1956-57 

57- 58 

58- 59 

59- 60 

60- 61 


39 


HIS 

25 

0.001 

0.06 

44 

0.003 

Oil 

30 

0.002 

0.Q7 


( JO ) 
























MEAN WTHDBAWAI5 BY W-DAY PERIODS AND MONTHS 
N(^ of <7an^Nasik Left Bank Rh^-H3o«»w1 , 




Year 

Withdrawals (Casees) 


Volume of withdrawal 


11—20 

21—31 

Whole 

motUh 

M.A.F. 

T.M.C. 

1956-57 . 

57-58 . 

• ' 


•• 

42 

0.003 

0.11 

58-59 . 



, « 

32 


0.09 

59-60 . 



• • 

46 

0.003 

0.12 

60-61 . 

, 


•. 

48 

0.003 

0.13 



Month 

—April 




Year 


Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 





Whole 




1—10 

11—20 

21—30 

month 

M,A.F. 

T.M.C. 

1956-57 . 



• • 



« • 

57-58 .. .. •• 


, 

• « 

‘ 44 

0.003 

0.11 

59 



* , 

51 

0.003 

0.13 

59-60 . 


• • 

• • 

53 

0.003 

0.14 

60-61 . 

, , 

t • 


50 

0.003 

0.13 

Month —May 

Year 


Withdrawals (Cvsecs) 


Volume of withdrawal 





Whole 




1—10 

11—20 

21—31 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 


1956-57 

57- 58 

58- 59 

59- 60 

60- 61 


47 

0.003 

0.13 

49 

0.003 

0.13 

58 

0.004 

0.16 

34 

0.002 

0.09 


(n l 



















MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


JVame of Canal — Godavari Right Bank 


B»txr-~GodaTari 


Jfoath—Jane 


Year Withdrawals (Cuseca) Volum e of withdrawal 

Whole 



1—10 

11—20 

21—30 

month 

M.AJ. 

T.M.C. 

1941-42 . 

237 

243 

197 

226 

0.013 

059 

42-43 . 

200 

190 

100 

163 

0.010 

0.42 

43-44 . 

104 

98 

106 

103 

0.006 

0.27 

44-45 . 

259 

170 

275 

234 

0.014 

0.61 

45-46 .. .. .. 

255 

187 

232 

225 

0.013 

0.58 

1946-47 . 

284 

102 

206 

197 

0.012 

0.51 

47-48 . 

256 

246 

199 

234 

0.014 

0.61 

48-49 . 

247 

124 

Nil 

123 

0.007 

0.32 

49-50 . 

177 

206 

174 

186 

0.011 

0.48 

50-51 . 

290 

240 

178 

236 

0.014 

0.61 

1951-52 . 

212 

204 

150 

189 

0.011 

0.49 

52-53 . 

121 

246 

282 

216 

0.013 

0.56 

53-54 . 

50 

142 

170 

121 

0.007 

0.31 

54-55 . 

259 

Nil 

170 

144 

0.009 

0.37 

55-56 . 

296 

298 

138 

236 

0.014 

0.61 

1956-57 . 

147 

302 

81 

177 

0.011 

0.46 

57-58 . 

306 

278 

31 

205 

0.012 

0.53 

58-59 . 

238 

281 

92 

204 

0.012 

0.53 

59-60 . 

208 

113 

302 

208 

0.012 

0.54 

60*61 • • • • • • 

205 

162 

81 

149 

0.009 

0.39 

10 Years’ Average 

231 

181 

167 

193 

0.011 

0.50 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years* Average 

204 

203 

150 

185 

0.011 

0.48 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

218 

192 

158 

189 

0.011 

0.49 


(1941-42 to 1960-61) 
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MBAK 9Y XeN^DAY PERIODS AND MONTHS 


Napie of <7an<z^Godavari Right Bank 


JBj’rer—GodiTarl 




y'ear 


WithdrcKwoU {Cuaecs) 


Volume of withdrawal 



1—10 ll-r-20 21—31 

Whole 

month 

M.AJ'. T.M.C. 


1941^ 

. . . * 

■ a. 

83 

111 

200 

J34 

0.008 

»,36 

421,43 

« 4 4 4 

, « 

60 

192 

166 

140. 


0.37 

43-44 

• 4 4 « 

4 » 

155 

233 

217 

292 

0.012 

0.54 

44,.4S 

• 4 4 t 

4. 4 

119 

90 

ISO 

121 

0.007 

0.31 

45.45 


I a 

256 

274 

25Q 

260 

0.016 

0.70 

194M7 

4 • « a 


248 

256 

210 

237 

O.OIS 

Q.63 

4.7«48 

• • * 1 

\ » 

229 

150 

191 

m 

0.012 

6.51 

4&-49 

« « 4 1 

• 1 

137 

58 

102 

99 

0.006 

0.27 

49„5G 


». » 

160 

266 

210 

212 

0.013 

Q.57 

5Q.5I 

• • 4 « ' 

a 4 

201 

184 

178 

187 

0.011 

0,50 

1951-52 


a 4 

270 

132 

77 

151 

0.010 

0.42 

52-53 


a .4 

156 

341 

122 

204 

0.013 

0.55 

53-54 

*4 » * 


279 

316 

202 

263 

0.016 

0.70 

54-55 

4 4 4 4 

« 4 

146 

157 

222 

176 

0.011 

0.47 

55-56 


a 4 

198. 

306 

238 

247 

0.015 

0.66 

1956-57 



166 

170 

150 

161 

0.010 

0.43 

57-58 

4 4 4 4 

, , 

170 

181, 

219 

191 

0.012 

0.51 

58-59 

4 4 4 4 


105 

68 

213 

131 

0.008 

0.35 

59-60 

.4 - 4 


222 

161 

190 

191 

0.012 

0.51 

60-61 



251 

319 

171 

245 

0.015 

0.66 

. 10 Years’ Average 


294 

182 

187 

178 

0.011 

0.48 

(1941-42 to 1950-51) 








10 Years’ Average 


196 

215 

180 

197 

0.012 

- 0.53 

(1951-52 to 1960-61) 








20 Years’ Average 


245 

198 

184 

187 

0.012 

0.50 


(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


A'ome of Canal—Goitvui Right Bank 


Biver — Godarari 


Month —^Angvst 


Tear 

WithdravoaU (Cuseeo) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 

■ 4 


234 

193 

149 

191 

0.012 

0.51 

42-43 

• , 

• ft ft ft 

154 

141 

202 

167 

0.010 

0.45 

43-44 

t i 

ft ft ft t 

210 

223 

296 

245 

0.015 

0.66 

44-45 

» • 

it 4 4 

140 

208 

177 

175 

0.011 

0.47 

45-46 

* 4 


240 

137 

199 

192 

0.012 

0.51 

1946-47 


4 4 « ft 

46 

157 

142 

116 

0.007 

0.31 

47-48 


4 • 4ft 

192 . 

127 

73 

129 

0.008 

0.35 

48-49 

• , 

4 4 4 4 

307 

97 

148 

184 

0.011 

0.49 

49-50 


1 ft ft • 

201 

189 

302 

233 

0.014 

0.62 

50-51 


ft 4 ft 4 

205 

253 

187 

214 

0.013 

0.57 

1951-52 

• • 

ft ft ft ft 

47 

167 

210 

143 

0.009 

0.38 

52-53 

, . 

• ft ft ft 

182 

176 

282 

216 

0.013 

0.58 

53-54 

• , 


114 

109 

289 

174 

0.011 

0.47 

54-55 

• • 


212 

173 

320 

238 

0.015 

0.64 

55-56 

« • 


205 

.202 

183 

196 

0.012 

0.52 

1956-57 

« • 


62 

156 

247 

158 

0.010 

0.42 

57-58 

• . 

ft ft ft ft 

139 

256 

146 

179 

0.011 

0.48 

58-59 

• • 


79 

113 

44 

78 

0.005 

0.21 

59-60 

. . 


190 

78 

254 

177 

0.011 

0.47 

60-61 

. . 


189 

230 

424 . 

286 

0.018 

0.77 


T 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

193 

172 

188 

185 

0.011 

0.49 

10 Years’ Average 

142 

166 

240 

184 

0.012 

0.49 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

167 

169 

214 

185 

0.011 

0.49 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name, of Canal—Godarari Right Bank 


Jtivei^Godavart 


Month —September 


Year 

WithdrawaU (Custee) 


Volume of withdraxoal 



Whole 



1—10 11—20 21—30 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 




284 . 

169 

228 

227 


0.59 

42-43 




144 

251 

262 

219 


0.57 

43-44 




164 

263 

241 

223 


0.58 

44-45 




215 

183 

259 

219 

0.013 

0.57 

45-46 


4 4 


272 

337 

197 

268 

0.016 

0.69 

1946-47 

• • 

4 • 


245 

39 

215 

166 

0.010 

0.43 

47-48 

* • 

• • 


229 

198 

96 

174 

0.010 

0.45 

48-49 

* • 

• • 

4 4 

226 

207 

95 

176 

0.010 

0.46 

49-50 

4 4 

4 4 

4 4 

26 

112 

6 

48 

0.003 

0.12 

50-51 

• • 

4 4 

4 4 

122 

87 

64 

91 

0.005 

0.24 

1951-52 

* • 

4 4 

4 4 

351 

346 - 

209 

302 

0.018 

0.78 

52-53 

4 • 

4 4 


358 

364 

257 

327 

0.019 

0.85 

53-54 

4 • 

4 4 


141 

222 

262 

208 

0.012 

0.54 

54-55 

4 • 

4 4 

4 4 

Nil 

281 

144 

142 

0.008 

0,37 

55-56 

• • 

• 4 

4 4 

64 

214 

127 

135 

0.008 

0.35 

1956-57 

t 4 


« • 

80 

179 

Nil 

86 

0.005 

0.22 

57-58 

4 * 



351 

137 

247 

245 

0.015 

0.64 

58-59 

4 « 



90 

111 

354 

185 

0.011 

0.48 

59-60 

4 4 



234 

142 

235 

203 

0.012 

0.53 

60-61 




395 

106 

Nil 

167 

0.010 

0.43 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

193 

185 

166 

181 

0.011 

0.47 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

206 

210 

184 

200 

0.012 

0.52 

20 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 

200 

197 

175 

190 

0.011 

0.49 
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MEAN WITHDRAWALS 1BV TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 
Name of Canal —Godavari Right Bank i2tt>er—'Godavari 

'M&nih —October 


Year 

Withdrawals {Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


mUA2 .. .. .. 

148 

326 

289 

255 

0.616 

0.68 

42-43 .. .. .. 

332 

295 

270 

298 

0.018 

0.80 

43-44 . 

109 

31 

193 

114 

0.007 

O.Jl 

4'4-45 .. . 

266 

232 

220 

289 

0.015 

0.64 

43-46 .. ... .. 

160 

259 

305 

243 

0.015 

0.65 

1946-47 .. .:. .. 

268 

205. 

359 

280 

0.017 

0.7)5 

47-48 . 

79 

252 

286 

208 

0.013 

0.56 

48-49 . 

170 

218 

264 

219 

0.013 

0.S9 

49-50 .,. 

177 

35 

166 

128 

0.008 

0.34 

50-51 .... .. 

185 

213 

263 

222 

0.014 

0.59 

1951-52 .. .... 

265 

50 

Nil 

102 

0.006 

0.27 

52-53 . 

111 

322 

149 

24^ 

0.015 

0.66 

53-54 .. 

60 

263 

216 

181 

0.011 

0.48 

54-55 . 

146 

194 

345 

232 

0.014 

0.62 

55-56 .. .... 

10 

256 

61 

m 

0.007 

0.29 

1956-57 . 

Nil 

66 

179 

85 

0.005 

0.23 

57-58 . 

203 

364 

298 

289 

0.018 

0.77 

58-59 .. .... 

316 

121 

196 

210 

0.013 

0.56 

59-60 .. .i .. 

232 

157 

201 

197 

0.012 

0.53 

60-61 .. ... .. 

125 

87 

52 

'87. 

0.005 

0.23 

10 Years’ Average 

189 

207 

262 

221 

0.014 

0.59 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

163 

188 

170 

174 

0.011 

0.46 

(1951-52 to 1960-61) 







20, Years’ Average 

176 

197 

216 

197 

0.012 

0.53 

(1941-42 to 1960-61) 




___ ^ , 

._r- - - ’ 

1 ■ - nwn 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal— Godarari Right Bank 


Jiiper— Godavari 


4/ontA-^N«veiitber 


Year 



Withdratoala (Cuseca) 


Volume of withdrawal 

1—10 

H—20 

21—30 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 .. ... 


141 

198 

303 

214 

0.013. 

0.55 

42-43 .. .. 


314 

225 

139 

226 

0.013 

0.59 

43-44 .. .. 


120 

188 

330 

213 

0.013 

0.55 

44-45 .. .. 


261 

199 

284 

248 

0.015 

0.64 

45-46 . 


356 

160 

166 

227 

0.014 

0.59 

1946-47 .. .. 


256 

Nil 

Nil 

85 

0.005 

0.22 

47-48 .. .. 


247 

326 

258 

277 

0.016 

0.72 

48-49 .. .. 


79 

104 

2 

62 

0.004 

0.16 

49-50 .. .. 


261 

190 

300 

250 

0.015 

0.65 

50-51 .. .. 


307 

227 

313 

282 

0.017 

0.73 

1951-52 .. .. 

• « 

329 

262 

85 

225 

0.013 

0.58 

52-53 .. .. 


350 

353 

162 

284 

0.017 

0.74 

53-54 .. .. 

* 

« • 

294 

354 

356 

335 

0.020 

0.87 

54-55 .. .. 


360 

342 

283 

329 

0.020 

0.85 

55-56 .. .. 


209 

322 

399 

310 

0.018 

0.80 

1956-57 .. .. 


242 

244 

19 

168 

0.010 

0.44 

57-58 .. .. 


368 

214 

340 

307 

0.018 

0.80 

58-59 .. .. 


316 

370 

358 

348 

0.021 

0.90 

59-60 .. .. 


209 

245 

396 

283 

0.017 

0.73 

60-61 .. .. 


382 

458 

65 

302 

0.018 

0.78 


10 Years’ Average 
.(1941-42 to 1950-51) 

234 

182 

210 

208 

0.012 

0.54 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

306 

316 

246 

289 

0.017 

0.75 

20 Years’ Average 

270 

249 

228 

249 

0.015 

0.64 


(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Godavari Right Bank 


River —Godavari 


Month —December 


Year 

Withdrawrds (Cuaeea) 


Volume of withdraival 


1—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F, T.M.a. 


1941-42 . 

174 

93 

206 

159 

0.010 

0.43 

42-43 .. .. 

219 

258 

31 

165 

0.010 

0.44 

43-44 .. .. 

330 

132 

249 

237 

0.015 

0.63 

44-45 .. .. 

235 

246 

249 

243 

0.015 


45-46 .. .. 

223 

268 

237 

242 

0.015 


1946-47 .. .. 

146 

181 

160 

162 

0.010 

0.43 

47-48 .. .. 

262 

261 

116 

210 

0.013 


48-49 .. .. 

112 

202 

196 

171 

0.011 

0.46 

49-50 .. .. 

322 

298 

175 

262 

0.016 

0.70 

50-51 .. .. 

287 

162 

199 

216 

0.013 

0.58 

1951-52 .. .. 

309 

202 

198 

235 

0.014 

0.63 

52-53 .. .. 

262 

166 

182 

203 

0.012 

0.54 

53-54 .. .. 

270 

190 

217 

225 

0.014 

0.60 

54-55 .. .. 

351 

165 

128 

212 

0.013 

0.57 

55-56 .. .. 

6 

231 

308 

186 

0.011 

0.50 

1956-57 .. .. 

185 

129 

250 

190 

0.012 

0.51 

57-58 .. .. 

220 

375 

373 

324 

0.020 

0.87 

58-59 .. .. 

62 

337 

359 

256 

0.016 

0.69 

59-60 .. .. 

417 

349 

273 

344 

0.021 

0.92 

60-61 .. .. 

360 

220 

476 

■ 356 

0.022 

0.95 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

231 

210 

182 

207 

0.013 

0.55 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

244 

216 

276 

253 

0.016 

0.68 

20 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 

238 

213 

229 

230 

0.014 

0.62 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Godavari Right Bank 


Godavari 


Month —Janaary 


Year 


WithdratocUa (Cvseea) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 . 

216 

80 

179 

159 

0.010 

0.43 

42-43 . 

165 

16 

251 

147 

0.009 

0.39 

43-44 . 

274 

229 

129 

208 

0.013 

0.56 

44-4S . 

221 

113 

186 

174 

0.011 

0.47 

45-46 . 

190 

201 

145 

178 

0.011 

0.48 

1946-47 . 

136 

133 

187 

153 

0.009 

0.41 

47-48 . 

160 

180 

121 

154 

0.009 

0.41 

48-49 . 

178 

208 

190 

192 

0.012 

0.51 

49-50 . 

209 

307 

193 

235 

0.014 

0.63 

50-51 . 

211 

268 

216 

231 

0.014 

0.62 

1951-52 .. .. .. 

336 

348 

194 

• 290 

0.018 

0.78 

52-53 . 

265 

42 

259 

191 

0.012 

0.51 

53-54 . 

260 

148 

272 

228 

0.014 

0.61 

54-55 . 

314 

300 

109 

238 

0.015 

0.64 

55-56 . 

309 

322 

319 

315 

0.019 

0.84 

1956-57 . 

328 

240 

192 

251 

0.015 

0.67 

57-58 . 

266 

205 

247 

242 

0.015 

0.65 

58-59 .• •• 

153 

369 

182 

233 

0.014 

0.62 

59-60 . 

229 

309 

260 

266 

0.016 

0.71 

60-61 . 

5 

381 

97 

159 

0.010 

0.43 

10 Years’ Average 

196 

174 

180 

183 

0.011 

0.49 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

246 

266 

213 

241 

0.015 

0.65 

(l‘951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

221 

200 

196 

212 

0.013 

0.57 

(1941-42 to 1960-61) 


- 






( 79 ) 













MfcAN^ withdrawals bv ten-dav periods and months 

Name of Canal —Godavari Right Bank River —Godavari 


MotUh-^Etbnuaj 


Year 





Withdrawals (Cuseaa) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11-20 

21—28/29 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 


• t 

t « 

21:3 

76 

143 

144 

0.008 

0.35 

42v43 


■ t 

4 t 

190 

140 

346 

217 

0.012 

0.52 

43-44 


4 « 

« t 

262 

215 

92 

193 

o.on 

0.48 

44-4S 

• 

• 4 

• t 

216 

192 

218 

298 

0.012 

0.50 

4>46 

1 • 

• fl 

4 • 

200 

196 

116 

175 

0.010 

0.42 

1946-47 

« * 

• * 

1 • 

171 

176 

223 

188 

0.010 

0.45 

47-48 

« 


« » 

220 

2W 

162 

197 

0.011 

0.49 

48-49 

« • 

« « 

« • 

217 

214 

173 

203 

O.Oll 

0.49 

49-50 


t * 

t • 

191 

207 

202 

200 

0.011 

0.48 

50-51 


« • 

« 4 

163 

255 

153 

193 

0.011 

0.47 

1951-52 


« • 

4 

198 

234 

275 

234 

0.013 

0.59 

52-53 

« * 

« « 

* 4 

47 

261 

39 

122 

0.007 

0.30 

53-54 

• * 

• • 

4 4 

34 

277 

16 

116 

0.006 

0.28 

54-55 

• f 

• • 

■ » 

350 

250 

107 

245 

0.014 

0.59 

55-56 




249 

79 

250 

190 

0.011 

0.48 

1956-57 




302 

48 

341 

223 

0.012 

0.54 

57-58 




291 

193 

113 

205 

0.011 

0.50 

58-59 




137 

211 

201 

182 

0.010 

0.44 

59-60 




224 

168 

195 

195 

0.011 

0.49 

60-61 




305 

235 

76 

215 

0.012 

0.52 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

204 

188 

183 

192 

0.011 

0.46 

10 Years’ Average 

214 

196 

161 

193 

0.011 

0.47 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

209 

192 

172 

192 

0.011 

0.47 

(1941-42 to 1960-61) 








( 80 ) 










MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of C^ana2—Godavari Right Bank 


River —Godavari 


Month ,—March 


Year 


Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.G. 

1941-42 . 

171 

42 

219 

146 

0.009 

0.39 

42-43 . 

113 

144 

245 

170 

0.010 

0.46 

43-44 . 

192 

235 

203 

210 

0.013 

0.56 

44-45 . 

189 

209 

213 

204 

0.013 

0.55 

45-46 .. .... 

151 

233 

198 

194 

0.012 

0.52 

1946-47 . 

135 

181 

216 

179 

0.011 

0.48 

47-48 .. .. 

184 

241 

208 

211 

0.013 

0.57 

48-49 . 

182 

246 

261 

230 ' 

0.014 

0.62 

49-50 

233 

189 

242 

222 

0.014 

0.59 

50-51 . 

152 

254 

201 

202 

0.012 

0.54 

1951-52 . 

188 

208 

179 

191 

0.012 

0.51 

52-53 . 

217 

38 

255 

173 

0.011 

0.4o 

53-54 . 

256 

42 

252 

186 

0.011 

0.50 

54-55 .. .. 

224 

259 

238 

240 

0.015 

0.40 

55-56 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

1956-57 . . .. • • 

245 

198 

208 

217 

(1.013 

0 58 

57-58 .. 

278 

179 

207 

221 

0.014 

0.59 

58-59 

164 

258 

149 

189 

0.012 

0.51 

59-60 ’. 

240 

272 

195 

235 

0.014 

0.63 

60-61 .. .. •• 

259 

181 

87 

773 

0.011 

0.46 

10 Years’ Average 

170 

197 

221 

197 

0.012 

0.53 

(1941-42 to 1950-51) 






____ — 

10 Years’ Average 

207 

164 

177 

182 

0.011 

0.49 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

289 

180 

199 

190 

0.012 

O.Sl 

(1941-42 to 1960-61) 








( 81 ) 










MEAN WITHDRAWAL® BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name, of Canal —Godavari Right Bank 


River —Godavari 


JifoTitA—April 


Year Withdrawals (Cuaecs) Volume of mthdrawal 

Whole 




1—10 

11—20 

21—30 

month 

M.AS, 

T.M.C. 

1941-42 .. .. 


246 

49 

255 

183 

0.011 

0.47 

42-43 .. .. 


256 

171 

156 

194 

■SB 

0.50 

43-44 .. .. 


226 

165 

292 

227 


0.59 

44-45 .. .. 


235 

247 

231 

238 

0.014 

0.62 

45-46 .. .. 


174 

195 

243 

204 

0.012 

0.53 

1946-47 .. .. 


281 

164 

238 

228 

0.014 

0.59 

47-48 .. .. 


262 

257 

280 

266 

0.016 

0.69 

48-49 .. .. 


241 

267 

Nil 

169 

0.010 

0.44 

49-50 • • .. 


214 

277 

304 

265 

0.016 

0,69 

50-51 .. .. 


233 

222 

205 

220 

0.013 

0.57 

1951-52 .. .. 


257 

281 

242 

260 

0.015 

0.67 

52-53 .. .. 


158 

82 

222 

154 

0.009 

0.40 

53-54 .. .. 


146 

158 

270 

192 

0.011 

0.50 

54-55 .. .. 


185 

208 

243 

212 

0.013 

0.55 

55-56 .. 1 .. 


Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

1956-57 .. .. 


222 

253 

318 

265 

0.016 

0.69 

57-58 .. .. 


237 

200 

255 

231 

0.014 

0.60 

58-59 .. .. 


269 

312 

216 

266 

0.016 

0.69 

59-60 .. .. 


153 

136 

134 

141 

0.008 

0.37 

60-61 .. .. 


267 

367 

95 

243 

0.014 

0.63 


10 Years’Average 
(1941-42 to 1950-51) 

2.17 

201 

220 

219 

0.013 

0.57 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

189 

200 

200 

196 

0.012 ■ 

0.51 

20 Years’ Average 

213 

200 

210 

203 

0.012 

0..'‘4 


(1941-42 to. 1960-61) 


( 82 ) 























MEAN withdrawals by ten-day periods and months 


Name of Canal — Godavari Right Bank 


River —Godavari 


Month —May 


Year 

Withdrawals (Cnsecs) 

Volume of withdrawal 


Whole 

1—10 11—20 21—31 month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 




258 

254 

206 

238 

0.015 

0.64 

42-43 




204 

275 

203 

226 

0.014 

0.61 

43-44 




272 

194 

206 

224 

0.014 

0.60 

44-45 


• • 

« t 

248 

195 

326 . 

259 

0.016 

0.69 

45-46 


< < 

* « 

234 

212 

170 

204 

0.013 

0.55 

1946-47 

• • 

• • 

• 1 

286 

288 

262 

278 

0.017 

0.74 

47-48 

f « 

• • 

• • 

219 

286 

218 

■ 240 

0.015 

0.64 

48-49 

• • 

• • 


302 

259 

229 

262 

0.016 

0.70 

49-50 


• • 

4 4 

282 

240 

94 

202 

0.012 

0.54 

50-51 


• « 


210 

293 

262 

255 

0.016 

0,68 

1951-52 


• 4 

4 4 

238 

196 

168 

200 

0.012 

0.54 

52-53 


* 4 

4 4 

125 

101 

195 

142 

0.009 

0.38 

53-54 


* 4 

4 4 

251 

129 

159 

180 

0.011 

0.48 

54-55 


4 4 

4 4 

284 

243 

241 

256 

0.016 

0.69 

55-56 


« • 

t 4 

312 

262 

82 

214 

0.013 

0.57 

1956-57 




313 

318 

224 

283 

0.017 

0.76 

57-58 




299 

236 

231 

255 

0.016 

0.68 

58-59 




358 

280 

233 

289 

0.018 

0.77 

59-60 




(267) 

(226) 

(190) 

(227) 

(0.014) 

(061) 

60-61 




223 

266 

174 

220 

0.014 

0.59 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950--51) 

252 

250 

218 

239 

0.015 

0.64 

10 Years’ Average 

267 

226 

190 

227 

0.014 

0.61 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

259 

238 

204 

233 

0.014 

0.62 

(1941-42 to 1960-61) 




. 




( 83 ) 








MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Godavari Left Bank 


Godavari 


Month —Jnne 


Year Withdrawals (Cusecs) _ Volume of withdrawal 

Whole 






1—10 

11—20 

21—30 

month 

M.A.F. 

T.M.G. 

1941-42 


4 4 

ft ft 

147 

147 

165 

153 

0.009 

0.40 

42-43 

• • 

t t 

ft ft 

142 

106 

45 

98 

0.006 

0.25 

43-44 

■ • 

• 4 

ft ft 

77 

54 

80 

70 

0.004 

0.18 

44-45 

• t 

* * 

4 4 

164 

57 

184 

135 

0.008 

0.35 

45-46 

• « 

* 4 

ft 4 

170 

132 

173 

158 

0.009 

0.41 

1046-47 

t « 

V 4 

ft 4 

126 

34 

145 

103 

0.006 

0.27 

47-48 

t V 

ft 4 

ft ft 

175 

159 

128 

154 

0.009 

0.40 

48-49 

• « 

ft 4 

ft ft 

130 

80 

23 

78 

O.OOS 

0.20 

49-50 

V « 

« ft 

4 ft 

117 

195 

144 

152 

0.009 

0.39 

50-51 

« » 


ft ft 

179 

169 

134 

161 

0.010 

0.42 

1951-52 

• « 

• « 

ft ft 

123 

130 

no 

121 

0.007 

0.31 

52-53 

• • 

• ft 

ft ft 

120 

93 

118 

110 

.0.007 

0.29 

53-54 

• * 

ft ft 

ft ft 

36 

89 

85 

70 

0.004 

0.18 

54-55 

t « 

ft ft 


174 

Nil 

120 

98 

0.006 

0.25 

55-56 

• • 

ft ft 


148 

186 

99 

144 

0.009 

0.37 

1956-57 

• ■ 

ft ft 


121 

106 

69 

99 

0.006 

0.26 

57-58 

• 1 

ft ft 


202 

145 

70 

139 

0.008 

0.36 

58-59 




151 

190 

92 

44 

0.003 

0.11 

59-60 




88 

197 

116 

134 

0.008 

0.35 

60-61 




130 

115 

104 

116 

0.007 

0.30 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

143 

113 

122 

126 

0.007 

0.33 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

129 

125 

98 

108 

0.006 

0.28 

20 Years’ Average 

136 

119 

no 

117 

0.007 

0.30 


(1941-42 to 1960-61) 


( 84 ) 








MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Godavari Left Bank 


^iver—Oodavari 


Month —July 


Year Withdrawals (Cusecs) _ Volume of withdrawal 

Whole 





1—10 

11—20 

21—31 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 .. 

« « 


Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

42-43 .. 



55 

103 

112 

90 

0.006 

0.24 

43-44 .. 



81 

72 

120 

91 

0.006 

0.24 

44-45 .. 

■ • 

• • 

3 

39 

60 

35 

0.002 

0.09 

45-46 .. 

« • 

« ■ 

172 

170 

181 

174 

0.011 

0.47 

1946-47 .. 

• • 

• 4 

172 

188 

153 

171 

0.011 

0.46 

47-48 .. 

• t 

t • 

171 

96 

88 

118 

0.007 

0.32 

48-49 .. 

• * 

• • 

38 

142 

76 

85 

0.005 

0.23 

49-50 .. 

« • 

4 « 

142 

HI 

129 

139 

0.009 

0.37 

50-51 .. 

v • 

• « 

127 

55 

144 

109 

0.007 

0.29 

1951-52 .. 


« • 

128 

85 

60 

90 

0.006 

0.24 

52-53 . . 


• • 

108 

205 

115 

149 

0.009 

0.40 

53-54 .. 

• * 


129 

173 

183 

162 

0.010 

0.43 

54-55 .. 

• f 

• t 

122 

108 

158 

129 

0.008 

0.35 

55-56 .. 

« • 

• t 

117 

196 

183 

166 

0.010 

0.44 

1956-57 .. 


« a 

130 

97 

98 

108 

0.007 

0.29 

57-58 .. 



72 

130 

106 

103 

0.006 

0.28 

58-59 .. 



51 

90 

158 

101 

0.006 

0.27 

59-60 .. 



193 

222 

48 

151 

0.009 

0.40 

60-61 .. 



140 

144 

82 

121 

0.007 

0.32 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

96 

101 

106 

101 

0.006 

0.27 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

119 

145 

119 

128 

0.008 

0.34 

20 Years’ Average 

108 

123 

113 

115 

0.007 

0.31 


(1941-42 to 1960-61) 


( 85 ) 





















MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name af Caiial — Godavari Left Bank 


River — Godavari 


JifoTUA—August 


Year 

Withdrawals {Cuaecs) 


Volume of viithdrawal 


1—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T.M,C. 


1941-42 . 

36 

183 

203 

143 

0.009 

0.38 

42-43 . 

104 

105 

130 

113 

0.007 

0.30 

43-44 . 

149 

160 

142 

150 

0.009 

0.40 

44-45 . 

36 

127 

128 

98 

0.006 

0.26 

45-46 . 

178 

67 

123 

123 

0.008 

0.3J 

1946-47 . 

31 

106 

124 

88 

0.005 

0.24 

47-48 . 

133 

85 

78 

99 

0.006 

0,27 

48-49 . 

147 

82 

105 

111 

0.007 

0.30 

49-50 . 

124 

104 

175 

136 

0.008 

0.36 

50-51 . 

187 

104 

142 

144 

0.009 

0.39 

1951-52 . 

88 

113 

127 

109 

0.007 

0.29 

52-53 . 

66 

149 

164 

127 


0.34 

53-54 . 

31 

151 

117 

100 

0.006 

0.27 

54-55 . 

134 

124 

152 

137 


0.37 

55-56 . 

81 

166 

36 

92 

0.006 

0.25 

1956-57 . 

69 

84 

191 

117 

0.007 

0.31 

57-58 . 

91 

171 

77 

113 

0.007 

0.30 

58-59 . 

50 

99 

Nil 

48 

0.003 


59-60 . 

59 

229 

101 

130 

O.OOG 


60-61 . 

113 

205 

127 

148 

0.009 

0.40 

10 Years’ Average 

112 

112 

135 

120 

0.007 

0.32 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

78 

149 

109 

112 

0.007 

0.30 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

95 

131 

122 

116 

0.007 

0.31 


(1941-42 to 1960-61) 


( 86 ) 










MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal — Godavari Left Bank 


Godavari 


ilfontA-^September 


Year 

Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—30 

Whole 
month ■ 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 . 

134 

2 

172 

103 

0.006 

0.27 

42-43 . 

104 

154 

175 . 

144 

0.009 

0.37 

43-44 . 

131 

60 

132 

108 

0.006 


44-45 .... .. 

164 

100 

128 

13\ 

0.008 

0.34 

45-46 . 

169 

190 

84 

148 

0.009 

0.38 

1946-47 . 

133 

52 

79 

88 

0.005 

0.23 

47-48 .. 


137 

56 

98 

0.006 

0.25 

48-49 . 

192 

126 

105 

141 

0.008 

0.37 

49-50 . 

22 

104 

14 

47 

0.003 

D.12 

50-51 . 

134 

8 


57 

0.003 

0.15 

1951-52 . 

194 


133 

179 

0.011 

0.46 

52-53 . 

190 

163 

149 

167 

0.010 

0.43 

53-54 . 

111 

144 

178 

144 



54-55 . 

Nil 

161 

77 

79 



55-56 . 

29 

215 

117 

120 


0.31 

1956-57 .. 

61 

156 

32 

83 

0.005 

0.22 

57-58 . 

176 

197 

102 

158 

0.009 

0.41 

58-59 . 

21 

173 

149 

114 

0.007 

0.30 

59-60 . 

72 

81 

193 

115 

0.007 

0.30 

60-61 . 

123 

29 

24 

59 

0.004 

0.15 

10 Years’ Average 

123 

93 

98 

106 

0.006 

0.28 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

98 

153 

115 

122 

0.007 

0.32 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

113 

123 

106 

114 

0.007 

0.30 


(1941-42 to 1960-61) 


( 87 •) 
















MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Godavari Left Bank 


River —Godavari 


Month —October 


Year 

Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1-—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C, 


1941-42 . 

81 

176 

136 

13} 


0.35 

42-43 . 

155 

• 230 

163 

183 

0.011 

0.49 

43-44 . 

87 

Nil 

53 

47 

0.003 

0.13 

44-45 . 

194 

126 

127 

149 

0.009 

0.40 

45-46 . 

132 

166 

175 

158 

0.010 

0.42 

1946-47 . 

175 

152 

219 

182 

0.011 

0.49 

47-48 . 

18 

185 

200 

137 

0.008 

0.37 

48-49 . 

131 

114 

125 

12‘3 

0.008 

0.33 

49-50 . 

132 

15 

152 

100 

0.006 

0.27 

50-51 . 

112 

163 

183 

153 

0.009 

0.41 

1951-52 . 

110 

90 

Nil 

65 

0.004 

0.17 

52-53 . 

193 

129 

216 

179 

0.011 

0.48 

53-54 . 

Nil 

157 

157 

107 

0.007 

0.29 

54-55 . 

no 

138 

136 

128 

0.008 

0.34 

55-56 . 

24 

149 

42 

72 

0.004 

0.19 

’1956-57 . 

Nil 

66 

179 

85 

0.005 

0.23 

57-58 . 

147 

250 

215 

203 

0.013 

0.55 

58-59 . 

178 

64 

212 

153 

■ 0.009 

0.41 

59-60 . 

151 

31 

173 

120 

0.007 

0.32 

60-61 . 

200 

38 

170 

136 

0.008 

0.36 

10 years’ Average 

122 

133 

153 

136 

0.008 

0.37 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

111 

111 

150 

125 

0.008 

0.33 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

116 

122 

152 

131 

0.008 

0.35 

(1941-42 to 1960-61) 








( 88 ) 










MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Left Bank 


River —Godavari 


if ontA—November 


Year 


Withdrawals (Cuseea) 


Volume of withdrawal 


1—10 

11—20 

21—30 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 .. .. .. 

126 

87 

179 

131 

0.008 

0.34 

42-43 . 

179 

181 

89 

149 

0.009 

0.39 

43-44 .. 

66 

111 

140 

144 


0.37 

44-45 . 

169 

154 

144 

156 

0.009 

0.40 

45-46 .. .. .. 

237 

95 

65 

132 

0.008 

0.34 

1946-47 . 

146 

Nil 

Nil 

49 

0.003 

0.13 

47-48 . 

82 

231 

157 

157 


0.41 

48-49 .... .. 

90 

44 

3 

45 

0.003 

0.12 

49-50 . 

132 

182 

90 

135 

0.008 

0.35 

50-51.. 

227 

131 

176 

178 

0.011 

0.46 

1951-52 .. .. .. 

199 

174 

37 

136 

0.008 

0.35 

52-53 . 

130 

214 

122 

155 

0.009 

0.40 

53-54 .. .... 

153 

220 

105 

159 


0.41 

54-55 .. .. .. 

224 

199 

158 

194 

0.012 

0.50 

55-56 .. .. .. 

100 

182 

209 

164 

0.010 

0.43 

1956-57 .. .. .. 

159 

157 

41 

119 

0.007 

0.31 

57-58 . 

222 

110 

150 

160 

0.010 

0.41 

58-59 . 

257 

254 

26 

.179 

0.011 

0.46 

59-60 .. 

88 

152 

159 

133 

0.008 

0.34 

60-61 . 

132 

280 

107 

173 

0.010 

0.45 

10 Years’ Average 

145 

133 

104 

128 

0.008 

0.33 

n 941-42 to 1950-51) 

10 Years’Average 

166 

194 

111 

157 

0.009 

0.41 

M951-52 to 1960-61) -— 

20 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 

156 

164 

108 

142 

0.008 

0.37 


( 89 ) 










MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND itfONIlfcS 


Name of Canal — Godavari Left Bank 




Month—JUcmmJHt 


Year 

Withdrawals {Citae£s) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 .. 



126 

81 

120 

109 

0.007 

0.29 

42-43 



114 

183 

21 

102 

0.006 

0.27 

43-44 .. 



188 

143 

157 

163 

0.010 

0.44 

44-45 .. 



129 

166 

138 

144 

0 009 

0.39 

45-46 .. 



154 

168 

141 

154 

0.009 

0.41 

1946-47 .. 



89 

90 

111 

97 

0.006 

0.26 

47-48 .. 



164 

178 

105 

149 

0.009 

0.40 

48-49 .. 



109 

83 

108 

100 

0.006 

0.27 

49-50 .. 

• • 


214 

166 

113 

163 

0.010 

0.44 

50-51 ,. 

* < 


112 

160 

164 

145 

0.009 

0.39 

1951-52 .. 

• « 


147 . 

171 

167 

162 

0.010 

0.43 

52-53 .. 



76 

173 

54 

99 

0.006 

0.27 

53-54 .. 



172 

151 

35 

117 

0.007 

0.31 

54-55 .. 

• I 


237 

84 

125 

135 

0.008 

0.36 

55-56 .. 

* t 


230 

137 

132 

166 

e.olo 

0'.44 

1956-57 .. 

« • 


96 

116 

73 

94 

0.006 

0.25 

57-58 .. 



176 

267 

249 

231 

0.014 

0.62 

58-59 ■ • 



253 

153 

134 

178 

0.011 

0.48 

59-60 



305 

269 

150 

239 

0.015 

0.64 

60-61 .. 



279 

105 

231 

200 

0.012 

0.54 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

140 

142 

116 

133 

0.008 

0.36 

10 Years’ Average 

197 

163 

135 

162 

0.010 

0.43 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

168 

152 

126 

147 

0.009 

0.39 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WltHlMlAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of C^cma^Godavari Lefi Bank 


Godavari 


Month —^Jadnary 


Year 




Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 







Whole 






1—10 

11—20 

21—31 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 



152 

61 

85 

99 

0.006 

0.27 

42-43 



100 

14 

156 

92 

0.006 

0.25 

43-44 



155 

109 

107 

124 

0.008 

0.33 

44-45 



104' 

97 

123 

109 

0.007 

0.29 

45-46 



124 

125 

71 

105 

0.006 

0.28 

1946-47 

* ■ V • 


9-2 

81 

145 

107 

0.007 

0.29 

47-48 

• * • • 


98 

120 

70 

96 

0.006 

0.26 

48-49 

• < « • 


144 

162 

135 

147 

0.009 

0.39 

49-50 

« « • * 


117 

169 

141 

143 

0.009 

0.38 

50-51 

• • • * 

4 4 

88 

83 

198 

125 

0.008 

o;33 

1951-52 

« • * • 

4 4 

196 

60 

168 

142 

0.009 

03» 

52-53 

• • 

« 4 

164 

41 

161 

122 

0.008 

0.33 

53-54 

( « t • 


173 

43 

174 

130 

0.008 

0.35 

'4-55 



132 

217 

180 

177 

0.011 

0.47 

55-56 

■ • • • 


224 

135 

143 

167 

0.010 

0.45 

1956-57 

t « 4 * 


213 

153 

56 

138 

0.008 

0.37 

57-58 

* « • ■ 


127 

93 

169 

131 

0.008 

o;35 

58-59 

• * • « 


278 

109 

173 

186 

0.011 

0.50 

59-60 

« • • • 


136 

167 

159 

154 

0.009 

0.41 

60-61 

• • « • 


(183) 

(113) 

(154) 

(150) 

(0.009) 

(0.40) 

10 Years’ Average 


117 

102 

123 

115 

0.007 

0.31 


(1941-42 to 1950-51) 

10 Yeats’ Average 
(1951-32 to 1960-61) 


20 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 









MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal—GoiviwA Left Bank 


£tver—Godavari 


M»nth —Febmary 


Year 



Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 

1—10 

4 

11—20 

21—28/29 

~WhoU 

monih 

M.A.F. 

T.M.G. 

1941-42 .. . . 


160 

23 

155 

no 

0.006 

0.27 

42-43 .. .. 


90 

130 

199 

135 

0.007 

0.33 

43-44 .. 


176 

153 

64 

133 

0.008 

0.33 

44-45 .. .. 


145 

150 

180 

157 

0.009 

0.38 

45-46 .. . . 


141 

135 

51 

113 

0.006 

0.27 

1946-47 .. .. 


127 

125 

169 

139 

0.008 

0.34 

47-48 .. .. 

■ • 

140 

152 

108 

133 

0.008 

0.33 

48-49 .. 

• « 

117 

90 

188 

127 

0.007 

0.31 

49-50 .. 

• « 

99 

106 

135 

113 

0.006 

0.27 

50-51 .. .. 

f 4 

132 

94 

168 

129 

0.007 

0.31 

1951-52 .. .. 

• 4 

192 

68 

128 

129 

0.007 

0.32 

52-53 .. .. 

4 4 

19 

176 

Nil 

70 

0.004 

0.17 

53-54 .. .. 


19 

162 

36 

75 

0.004 

0.18 

54-55 .. .. 


199 

181 

165 

182 

0.010 

0.44 

55-56 .. .. 


167 

173 

136 

159 

0.009 

.0.40 

1956-57 .. .. 


159 

171 

77 

140 

0.008 

0.34 

57-58 .. .. 


191 

111 

83 

132 

0.007 

0.32 

58-59 .. .. 


186 

64 

189 

143 

0.008 

0.35 

59-60 .. .. 


163 

72 

150 

128 

0.007 

0.32 

60-61 .. .. 


(144) 

(131) 

(107) 

{129) 

(0.007) 

(0,31) 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

133 

116 

142 

129 

0.007 

0.31 

10 Years’ Average 

144 

131 

107 

129 

0.007 

0.32 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

138 

123 

124 

129 

0.007 

0.31 

(1941-42 to 1960-61) 
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mean withdrawals BV ten-day periods and months 


Name of Canal —Godtvari Left Bank 


River —Godavari 


Month —March 


Year 

Withdrawals (Cuaeca) 


Volume of withdravxil 


' 1—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.G. 


1941-42 . 

97 

72 

147 

106 

0.007 

0.28 

42-43 . 

116 

109 

131 

119 

0.007 

0.32 

43-44 .... .. 

133 

164 

134 

144 

0.009 

0.39 

44-45 . 

137 

125 

148 

137 

0.008 

0.37 

45-46 . 

100 

160 

136 

132 

0.008 

0.35 

1946-47 .. .. 

111 

105 

182 

131 

0.008 

0.35 

47-48 .... .. 

161 

125 

181 

156 

0.010 

0.42 

48-49 . 

158 

168 

149 

158 

0.010 

0.42 

49-50 .. .. .. 

87 

160 

130 

126 

0.008 

0.34 

50-51 .. .... 

144 

72 

142 

120 

0.007 

0.32 

1951-52 .. .. .. 

181 

149 

132 

154 

0.009 

0.41 

52-53 . 

161 

64 

108 

111 

0.007 

0.30 

53-54 . 

173 

19 

145 

113 

0.007 

0.30 

54^55 . 

152 

162 

149 

154 

0.009 

0.41 

55-56 . 

(163) 

(111) 

(137) 

(137) 

( 0 . 008 ) 

( 0 . 37 ) 

1956-57 .. .. .. 

141 

(111) 

(137) 

(130) 

( 0 . 008 ) 

( 0 . 35 ) 

57-58 . 

174 

99 

152 

142 

0.009 

0.38 

58-59 . 

166 

112 

117 

131 

0.008 

0.35 

59-60 . 

157 

172 

159 

163 

0.010 

0.44 

60-61 . 

(163) 

(111) 

(137) 

(137) 

( 0 . 008 ) 

( 0 . 37 ) 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

124 

126 

148 

133 

0.008 

0.36 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

163 

111 

137 

137 

0.008 

0.37 

20 Years’ Average 

144 

118 

143 

135 

0.008 

0.36 


(1941-42 to 1960-61) 
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MtAN WnUBRAWAl* BY TEX-DAY PClOODB AND MONTHS 


of Canal —Godavari Left Bank 


River —^GodaTari 


Mmlh —AfrR 


y*or _ Withdrawait (Cusecs) Volume of withdrawal 

Whole 






1—10 

11—20 

21—30 

moyUh 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 




155 

40 

172 

123 

0.007 

0.32 

42-43 




148 

109 

101 

119 

0.007 

0.31 

43-44 




152 

121 

181 

151 

0.009 

0.39 

44-45 




159 

156 

147 

152 

0.009 

0.39 

45-46 




121 

122 

153 

132 

0.008 

0:34 

1946-47 

• • 



158 

110 

135 

135 

0.008 

0:3S 

4n^ 

• • 


• * 

195 

182 

181 

186 

0.011 

0.48 

48-49 

4 • 


t • 

174 

160 

mi 

112 

0.007 . 

9.29 

49*^0 

4 • 



160 

191 

160 

170 

0.010 

0;44 

50^51 

« • 



139 

165 

146 

150 

0.009 

9.39 

1951-52 

• • 



109 

153 

117 

126 

0.007 

0.331 

52-53 

• • 


• • 

122 

31 

158 

103 

0.006 

027 

53-54 

4 f 


• 4 

107 

103 

173 

128 

0.008 

0.33 

^54^5 



4 4 

139 

104 

146 

129 

0.008 

0.33 

55-56 




(137) 

(141) 

(161) 

{153) 

(0.009) 

(0.40) 

1956-57 




182 

162 

138 

161 

0.010 

0.42 

57-58 




125 

172 

191 

163 

0.010 

0.42 

58-59 




234 

198 

162 

198 

0.012 

0.51 

59^ 




240 

203 

200 

214 

0.013 

0.55 

60^61 

• • 



(157) 

(141) 

(161) 

{153) 

(0.009) 

(0.40) 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

156 

135 

138 

143 

0.009 

0.3T 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

159' 

141 

161 

153 

0.009 

0.40 

20 Years’ Average 

157 

138 

149 

14 » 

0.009 

0:38 


(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS *Y TEN-DAY EERiODS AND MONTiB 


Naim of Canal-^Godavari Left Bank 


Biver—Gedarari 




Year 

JVMdtawaia (Oteaeca) 


Volume of witMrawal 


1—10 11—20 21—31 

WAole 

month 

M.A.F. T.M.G. 


1941-42 .. .. 

/ .. 167 

142 

127 

145 

0.009 


42-43 .. .. 

148 

175 

117 

147 

0.009 

«.39 

43-44 .. 

159 

115 

119 

131 

0.008 

0.35 

44-45 .. .. 

I5l 

154 

154 

153 

0.009 

0.41 

45-46 .. .. 

176 

155 

119 

149 

0.009 

0.40 

1946-47 .. .. 

168 

158 

157 

161 

0.010 

0.43 

47 48 .. .. 

155 

201 

172 

176 

0.011 

0.47 

48-49 .. .. 

224 

167 

158 

183 

0.011 

0.49 

49-50 .. .. 

194 

196 

24 

134 

0.008 

0.36 

50-51 .. .. 

129 

110 

137 

125 

0.008 

0.33 

1951-52 .. .. 

188 

170 

98 

150 

0.009 

0.40 

52-53 ... .. 

88 

70 

129 

97 

0.006 

0.26 

53-54 .. .. 

168 

102 

85 

117 

0.007 

9.31 

54-55 . . .. 

214 

383 

104 

226 

0.014 

0.61 

55-56 .. ., 

126 

174 

182 

161 

0.010 

0.43 

1956-57 .. .. 

189 

190 

200 

193 

0.012 

e.» 

57-58 . . .. 

176 

136 

91 

133 

0.008 

0.36 

58-59 .. .. 

141 

188 

204 

179 

0.011 

0.48 

59-60 .. .. 

(161) 

(177) 

(137) 

{157) 

(0.010) 

(0.42) 

60-61 .. .. 

(161) 

(177) 

(137) 

{157) 

(0.010) 

(0.42) 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

167 

157 

128 

150 

0.009 

0.40 

10 Years’ Average 

161 

177 

137 

157 

0.010 

0.42 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

164 

167 

133 

154 

0.009 

041 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Godavdri Eastern Delta 


/Jiver—Godavari 


Month —June 


Year 

Withdrawals (Cuseca) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—30 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 .. .. 

630 

2,356 

2,464 

L817 

0.108 

4.71 

42-43 .. .. 

594 

400 

3,089 

1,362 

0.081 

3.53 

43-44 .. .. 

919 

1,739 

3,764 

2,141 

0.127 

5.55 

44-45 .. .. 

1,239 

464 

1,477 

1,060 

0.063 

2.75 

45-46 .. .. 

1,192 

456 

1,440 

1,029 

0.061 

2.67 

1946-47 .. .. 

1,236 

2,626 

3,914 

2,592 

0.154 

6.72 

47-48 .. .. 

703 

1,186 

1,745 

1,211 

,0.072 

3.14 

48-49 .. 

466 

560 

1,571 

866 

0.052 

2.24 

49-50 .. .. 

188 

2.298 

3,500 

1,996 

0.119 

5.17 

50-51 .. .. 

. .. 1,460 

1,650 

2,621 

1,910 

0.114 

4.95 

1951-52 .. .. 

750 

1,622 

2,857 

1,743 

0.104 

4.52 

52-53 .. .. 

45 

620 

588 

418 

0.025 

1.08 

53-54 .. .. 

306 

500 

3,567 

1,458 

0.087 

3.78 

54-55 .. .. 

460 

1,055 

1,525 

1,014 

0.060 

2.63 

55-56 .. .. 

307 

624 

2,125 . 

1,019 

0.061 

2.64 

1956-57 .. .. 

1,710 

3,360 

3,297 

2,770 

0.165 

7.18 

57-58 .. .. 

1,522 

1,421 

2,464 

1,802 

0.107 

4.67 

58-59 .. .. 

1,145 

688 

983 

939 

0.056 

2.43 

59-60 .. .. 

348 

2,210 

2,413 

1,657 

0.099 

4.29 

60-61 .. .. 

1,132 

948 

2,422 

1,562 

0.093 

4.05 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

863 

1,374 

2,558 

1,598 

0.095 

4.14 

10 Years’ Average 

772 

1,305 

2,224 

1,438 

0.086 

3.73 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

818 

1,339 

2,391 

1,518 

0.090 

3.94 

^(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DA\ PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Godavari Eastern Delta 


Biver —Godavari 


Month —^July 


Ttar ' 


Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 .. 

3,743 

4,018 

3,147 

3,620 

0.223 

9.70 

42-43 . 

4,347 

4,620 

4,662 

4,547 

0.280 

12.18 

43-44 .. .. 

3,643 

3,924 

3,765 

3,777 

0.232 

10.12 

44-45 .. .... 

3,569 

3,317 

2,990 

3,282 

0.202 

8.79 

45-46 .... .. 

4,048 

4,080 

4,318 

4,154 

0.255 

11.13 

1946-47 . 

4,122 

3,863 

4,036 

4,008 

0.246 

10.74 

47-48 . 

3,599 

3,202 

3 648 

3,488 

0.214 

9.34 

48-49 . 

3,749 

3,777 

2,932 

3,468 

0.213 

9.29 

49-50 . 

2,908 

1,531 

2,545 

2,335 

0.144 

6.25 

50-51 . 

3,498 

3,166 

2,933 

3,191 

0.196 

8.55 

1951-52 . 

3,641 

3,574 

1,075 

2,709 

0.167 

7.26 

52-53 . 

2,730 

3,341 

3,947 

3,359 

0.207 

9.00 

53-54 . 

3,737 

3,865 

3,775 

3,792 

0.233 

10.16 

54-55 . 

3,540 

3,307 

3,213 

3,349 

0.206 

8.97 

55-56 . 

3,939 

4,261 

3,889 

4,025 

0.247 

10 . 78 ' 

1956-57 . 

2,807 

2,854 

3,137 

2,939 

0.181 

7.87 

57-58 . 

4,200 

4,683 

4,517 

4,468 

0.275 

11.97 

58-59 . 

1,652 . 

3,614 

3,683 

3,005 

0.185 

8.05 

59-60 . 

3,386 

3,564 

4,274 

3,759 

0.231 

10.07 

60-61 . 

3,396 

2,717 

2,678 

2,922 

0.180 

7.83 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

3,723 

3,550 

3,498 

3,587 

0.220 

9.61 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-62) 

3,303 

3,578 

3,419 

3,433 

0.211 

9.20 

20 Years’ Average 

3,513 

3,564 

3,458 

3,510 

0.216 

9.40 


(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Nttm of Canal —Godarari Eastern Delta 


River— Godararf 


Month —Angnst 


Tear _ Withdrawals (Cuaeca) _ Volume of withdrawal 

Whole 



1—10 

11-^20 

21—31 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 .. .. 

3,629 

4,090 

3,908 

3,877 

0.238 

10.38 

42-43 .. .. 

4,735 

4,718 

3,330 

• 4,231 

0.260 

11.33 

43-44 .. .. 

3,689 

3,689 

2,987 

3,440 

0.212 

9.21 

44-45 .. .. 

3,447 

2,479 

3,713 

3,213 

0.198 

8.61 

45-46 .. .. 

3,275 

3,337 

3,530 

3,385 

0.208 

9.07 

1946-47 .. ., 

4,460 

4,111 

4,085 

4,214 

0 259 

11.29 

47-48 ,. .. 

3,875 

3,898 

1.596 

3,074 

0.189 

8.23 

48-49 .. .. 

3,341 

3,452 

3,660 

3,490 

0.215 

9.35 

49-50 .. .. 

2,734 

3,020 

3,276 

3,019 

0.186 

8.09 

50-51 .. .. 

4,218 

3rf)54 

3,830 

3,99$ 

0.246 

10.70 

1951-52 .. .. 

2,138 

3,120 

3,145 

2,812 

0.173 

7.53 

52-53 .. .. 

4,654 

4.292 

4,153 

4,360 

0.268 

11.68 

53-54 .. .. 

3,374 

3,747 

2,856 

3,281 

0.202 

8.79 

54-55 .. .. 

3,019 

3,535 

3,414 

3,371 

0.207 

9.03 

55-56 .. .. 

4,213 

3,636 

3,424 

3,747 

0.230 

10.04 

1956-57 .. .. 

3,904 

3,571 

■2,994 

3,474 

0.214 

9.30 

57-58 .. .. 

3,440 

3,292 

3,743 

3,500 

0.215 

9.37 

58-59 .. .. 

3,076 

2,914 

2,888 

2,957 

0.182 

7.92 

59-60 .. .. 

4,866 

2,759 

3,656 

3,789 

0.233 

10.15 

60-61 .. .. 

2,682 

3,235 

3,155 

3,028 

0.186 

8.11 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

3,740 

3,675 

3,392 

3,594 

0.221 

9.63 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

3,537 

3,410 

3,343 

3,432 

0.211 

9.19 

20 Years’ Average 

3,638 

3,542 

3,367 

3,513 

0.216 

9.41 


(194'.-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of ComI — Godartri Eastern Delta 


E»vir*»GodaTaH 


ilf<mtA-T-Septeniber 


Tear 

WithdrawaU {Cueece) 


Volume of unthdrawal 


1—10 11—20 21—30 

Whole 

month 

M.A.F. TM.C. 


1941-42 . 

3,774 

3,339 

3,241 

3,451 

0.205 

8.94 

42-43 . 

3,337 

4,064 

4,300 

3,900 

0.232. 

10.11 

43-44 . 

2,746 

2,807 

3,572 

3,042 

0.181 

7.88 

44-45 .. 

3,330 

3,370 

2,780 

3,160 

0.188 

8,19 

45-46 . 

3,070 

3,602 

3,744 

3,472 

0.207 

9.00 

1946-47 . 

3,964 

4,383 

3,771 

4,039 

§240 

10.47 

47-48 . 

3,416 

3,416 

2,581 

1,138 

0.186 

8.13 

48-49 . 

3,739 

3.933 

2,742 

3,471 

0.207 

9.00 

49-50 . 

3,673 

3,578 

2,098 

3,116 

0.185 

8.08 

50-51 . 

2,435 

1,955 

3,595 ‘ 

2,803 

0.167 

7,27 

1951-52 . 

3,039 

3,198 

2,878 

3,038 

0.181 

7.87 

52-53 .. .... 

3,988 

4,077 

3,800 

3,955 

0.235 

10.25 

53-54 . 

3,630 

4,229 

3,740 

3,867 

0.230 

10.02 

54-55 . 

3,730 

4,484 

2,659 

3,624 

0.216 

9.39 

55-56 . 

3,006 

3,615 

2,163 

2,928 . 

0.174 

7.59 

1956-57 . 

4,460 

4,135 

3,919 

4,171 

0.248 

10.81 

57-58 .. •• .. 

4,052 

4,503. 

3,453 

4,003 

0.238 

10,38 

58-59 .. .... 

3,183 

3,339 

3,423 

3,315 

0.197 

8.59 

59-60 . 

2,316 

6,428 

2,440 

3,728 

0.222 

9.66 

60-61 . 

2,770 

2,721 

2,903 

2,798 

0166 

7.25 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

3,348 

3,445 

3,242 

3,359 

0.200 

8.71 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

3,417 

4,073 

3,138 

3,543 

0.211 

9.18 

20 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 

3,383 

3,759 

3,190 

3,451 

0.205 

8.94 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Jfame of C/»na^Godavari Eastern Delta 


Riwr —GodaTirf 


Month —October 


Tear 

Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—31 

WhoU 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 


• • * « 

2,283 

3,125 

3,131 

2,848 

0.175 

7.63 

42 - 43 - 


• • « « 

3,804 

3,920 

2,600 

3,414 

0.210 

9.14 

43--44 



3,150 

1,617 

2,751 

2,514 

0.155 

6.73 

44-45 



3,027 

2,130 

1,400 

2,160 

0.133 

5.79 

45-46 



3,780 

3,446 

2,592 

3,089 

0.190 

8.27 

1946-47 


* • I • 

3,726 

3,801 

. 3,699 

3,741 ■ 

0.230 

10.02 

47-48 


« • * n 

2,894 

3,168 

2,878 

2,977 

0.183 

7.97 

48-49 


* • * * 

3,699 

2,981 

3,577 

3,424 

0.211 

9.17 

49-50 


i « « « 

2,988 

3,157 

2,027 

2,702 

0.166 

7.24 

50-51 



3,625 

3,187 

3,148 

3,314 

0.204 

8.88 

1951-52 



2,469 

3,462 

3,376 

3,111 

0.191 

8.33 

52-53 



3,131 

1,997 

3,472 

2,886 

0.177 

7.73 

53-54 



3,990 

3,403 

1,082 

2,769 

0.170 

7.42 

54-55 



3,534 

3,515 

1,340 

2,749 

0.169 

7.36 

55-56 



4,669 

3,576 

1,532 

2,986 

0.184 

8.00 

1956-57 



1,970 

2,347 

2,606 

2,317 

0.142 

6.21 

57-58 



3,725 

3,714 

3,450 

3,624 

0.223 

9.71 

58-59 



2,939 

2,485 

975 

2,096 

0.129 

5.61 

59-60 



2,190 

1,499 

2,300 

2,329 

0.143 

6.24 

60-61 



2,332 

3,145 

3,202 

2,903 

0.178 

7.78 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

3,298 

3,053 

2,780 

3,018 

0.186 

8.08 

10 Years’ Average 

3,095 

2,914 

2.334 

2,777 

0.171 

7.44 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

3,196 

2,984 

2.557 

2,898 

0.178 

7.76 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Godavari Eastern Delta 


River —Godavari 


Month —November 


Year 

Withdrawals (Cuaecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 '11—20 21—30 

Whole 

month 

m.a.f. t.m.c. 


1941-42 




2,458 

895 

843 

1,398 

0.083 

3.62 

42-43 


• • 


1,532 

1,908 

1,138 

1,526 

0.091 

3.96 

43-44 




2,790 

2,596 

1,748 

2,378 

0.142 

6.16 

44-45 


• * 


1,252 

2,480 

1,992 

1,908 

0.114 

4.95 

45-46 


• * 


3,237 

2,489 

1,226 

2,317 

0.138 

6.01 

1946-47 




3,573 

1,650 

2,191 

2,472 

0.147 

6.41 

47-48 



V V 

1,820 

2,013 

1,113 

1,649 

0.098 

4.27 

48-49 




1,933 

530 

1,160 

1,208 

0.072 

3.13 

49-50 

• • 


« • 

1,866 

2,653 

1,560 

2,026 

0.121 

5.25 

50-51 

f • 


f • 

1,425 

2,085 

1,572 

1,694 

0.101 

4.39 

1951-52 

« • 


• • 

2,582 

1,722 

1,408 

1,904 

0.113 

4.94 

52-53 

« * 

• • 

• • 

3,548 

3,114 

1,596 

2,753 

0.164 

7.14 

53-54 


• • 

• • 

330 

2,604 

2,142 

1,692 

0.101 

4.39 

54-55 


f • _ 

« a 

3,377 

2,910 

1,541 

2,609 

0.155 

6.76 

55-56 



• • 

2,404 

2,878 

1,945 

2,409 

0.143 

6.24 

1956-57 




2,257 

2,431 

2,190 

2,293 

0.136 

5.94 

57-58 




2,596 

2,820 

2,204 

2,540 

0.151 

6.58 

58-59 




1,920 

1,720 

95 

1,245 

0.074 

3.23 

59-60 




2,431 

2,454 

1,870 

2,252 

0.134 

5.84 

60-61 




3,087 

2,251 

1,874 

2,510 

0.149 

6.51 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

2,189 

1,930 

1,454 

1,858 

0.111 

4.82 

10 Years’ Average 

2,453 

2,490 

1,686 

2,221 

0.132 

5.76 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

2,321 

2,210 

1,570 

2,039 

0.121 

5.29 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of OawaZ—Godavari Eastern Delta 


River — Godavari 


Month —Decern ber 


Year 

Withdrawals (Cusees) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—31 

WhoU 

month 

M.A.F. 

T.M.G, 

1941-42 . 

922 


1,131 

1,041 

0.064 

2.79 

, 42-43 . 

1,309 

1,437 

1,697 


0.090 

3.91 

43-44 . 

2,223 

2,223 

838 

1,731 

0.106 

4.64 

44-45 . 

2,256 

2,472 

2,827 

2,628 

0.155 

6.77 

45-46 . 

1,347 

1,575 

2,185 

1,718 

0.106 

4.60 

1946-47 . 

1,347 

1,872 

2,425 

1,899 

0.117 

5.09 

47-48 .. .... 

2,008 

1,370 

1,373 

1,577 

0.097 

4.22 

48-49 . 

1,160 

1,253 

1,575 

1,337 

0.082 

3.58 

49-50 . 

1,676 

1,471 

4,545 

2,628 

0.162 

7.04 

50-51 . 

1,097 

1,368 

1,509 

1,331 

0.082 

3.56 

1951-52 .. .. .. 

1,242 

1,792 

1,745 

1,598 

0.098 

4.28 

52-53 . 

1,618 

1,235 

2,104 

1,667 

0.102 

4.46 

53-54 . 

1,528 

2,246 

2,850 

2,229 

0.137 

5.97 

54-55 . 

1,472 

1,575 

2,348 

1,816 

.0,112 

4.86 

55-56 . 

2,056 

2,170 

2,306 

2,177 

0.134 

5.83 

1956-57 . 

2,106 

1,915 

2,158 

2,063 

0.127 

5.53 

57-58 . 

2,085 

2,085 

2,425 

2,206 

0.136 

5.91 

58-59 . 

937 

1,466 

1,794 

1,412 

0.087 

3.78 

59-60 . 

1,756 

1,706 

1,965 

1,814 

0.112 

4.86 

60-61 .. ■. • ■ 

1,825 

1,933 

2,165 

1,980 

0.122 

5.30 

10 Years’ Average 

1,534 

1,610 

2,010 

1,725 

0.106 

4.62 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

1,662 

1,812 

2,186 

1,896 

. 0.117 

5.08 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

1,598 

1,711 

2,098 

1,811 

0.111 

4.85 

(1941-42 to 1960-61) 






—. ■ 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Godavari Eastern Delta River —Godavari 


Month —Jannary 


Year Withdravmla (Cv^eea) Volume of withdrawal 

Whole 

1—10 11—20 21—31 month M.A.F. T.M.G. 


1941.42 . 1,060 1,115 526 888 0.055 . 2.38 

42- 43 2,286 2,285 1,256 1,832 0.113 4.91 

43- 44 .. .. 1,107 1,862 1,046 1,330 0.082 3.56 

44- 45 2,213 2,911 2,168 2,422 0.149 6.49 

45- 46 2,580 2,956 1,944 2,475 0.152 6.63 

1946-47 2,616 1,626 1,775 1,998 0.123 5.35 

47- 48 .. 1,894 2,395 1,682 1,980 0.122 5.30 

48- 49 . 1,958 2,191 2,174 2,110 0.130 5.65 

49- 50 . 2,638 3,024 1,599 2,394 0.147 6.41 

50.51 1,792 1,475 913 1,378 0.085 3.69 

1951-52 .. 1.745 1,745 650 1,357 0.083 3.63 

52- 53 1,894 1,354 627 1,270 0.078 3.40 

53- 54 3,109 2,920 706 2,195 0.135 5.88 

54- 55 2,850 2,578 661 1,893 0.116 5.07 

55- 56 2,270 3,007 1,932 2,388 0.147 6.40 

1956-57 2,786 3,237 1,206 2,371 0.146 6.35 

57- 58 2,599 1,936 434 1,617 0.099 4.33 

58- 59 2,097 2,115 1,055 1,133 0.107 4.64 

59- 60 1,648 1,957 857 1,467 0.090 3.93 

60- 61 2,484 2,756 1,003 2,046 0.126 5.48 


10 Years’ Average 2,014 2,184 1,508 1,881 0.116 5.04 

(1941-42 to 1950-51) _^__ 

10 Years’ Average 2,348 2,360 913 1,834 0.113 4.91 

(1951-52 to 1960-61) _____ 

20 Years’ Average 2,181 2,272 1,211 1,857 0.114 4.97 


(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Godavari Eastern Delta 


Ewer—Godavari 


JifontA—-February 


Year 



Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdraiml 

1—10 

11—20 

21—28/29 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.G, 

1941-42 . . .. 


- 502 

839 

847 

721 

0.040 

1.74 

42-43 .. . • 


2,582 

3,298 

2,293 

2,755 

0.153 

6.66 

43-44 .. .. 


1,605 

2,244 

2,402 

2,072 

0.119 

5.19 

44-45 .. •* 


2,786 

2,110 

2,956 

1,598 

0.089 

3.87 

45-46 .. .. 


1,351 

2,310 

2,850 

2,122 

0.118 

5.13 

1946-47 . . .. 


3,255 

2,978 

3,270 

3,160 

0.175 

7.64 

47-48 .. .. 


1,749 

2,230 

3,275 

2,388 

0.137 

5.98 

48-49 .. •• 


1,516 

2,464 

3,209 

2,338 

0.130 

5.66 

49-50 .. .. 


2,472 

2,200 

2,712 

2,443 

0.136 

5.91 

50-51 .. .. 


965 

1,378 

1,252 

1,195 

0.066 

2.89 

1951-52 .. .. 


912 

1,096 

1,278 

1,089 

0.063 

2.73 

52-53 .. •. 


1,040 

1,298 

1,139 

1,160 

0.064 

2.81 

53-54 .. .. 


1,392 

1,586 

2,202 

1,693 

0.094 

4.10 

54-55 .. .. 


1,276 

1,042 

2,013 

1,403 

0.078 

3.39 

55-56 .. .. 


Nil 

2,698 

2,590 

1,734 

0.100 

4.34 

1956-57 .. .. 


3,267 

2,952 

2,818 

3,026 

0.168 

7.32 

57-58 .. •• 


1,113 

1,242 

2,596 

1,583 

0.088 

3.83 

58-59 .. •. 


2,235 

1,846 

1,655 

1,930 

0.107 

4.67 

59-60 .. .• 


2,094 

2,196 

2,107 

2,133 

0.123 

5.34 

60-61 .. . ■ 

■ 

1,317 

1,471 

1,157 

1,326 

0.074 

3.21 

10 Years’ Average 


1,878 

2,205 

2,507 

2,079 

0.116 

5.07 

(1941-42 to 1950-51) 








10 Years’ Average 


1,465 

1,743 

1,956 

1,708 

0.096 

4.17 

(1951-52 to 1960-61) 








20 Years’ Average 


1,671 

1,974 

2,231 

1,893 

0.106 

4.62 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS. AND MONTHS 


Naim of Canal —Godavari Eastern Delta 


Biver —Godavari 


Month —March 


Year Withdrawals {Cusecs) Volume of withdrawal 

Whole 




1—10 

11—20 

21—31 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 .. .. 


1,140 

1,231 

884 

1,079 

0.066 

2.89 

42-43 .. .. 


1,589 

1,472 

1,030 

1,353 

0.083 

3.62 

43-44 .. .. 


2,241 

1,831 

1,988 

2,019 

0.124 

5.41 

44-45 .. .. 


2,552 

1,526 

806 

1,602 

0.099 

4.29 

45-46 .. .. 

• ■ 

2,795 

1,660 

1,245 

1,879 

0.116 

5.03 

1946-47 .. .. 

« « 

3,235 

2,289 

2,079 

2,520 

0.155 

6.75 

47-48 .. .. 

V « 

3,046 

1,320 

1,251 

1,852 

0.114 

4.96 

48-49 .. .. 

« • 

2,900 

1,322 

1,335 

1,836 

0.113 

4.92 

49-50 .. .. 


2,773 

2,871 

1,305 

2,284 

0.140 

6.12 

50-51 .. .. 


1,076 

845 

758 

889 

0.055 

2.38 

1951-52 .. .. 


1,228 

756 

716 

894 

0.055 

2.39 

52-53 .. . . 


934 

692 

671 

763 

0.047 

2.04 

53-54 .. .. 


1,622 

882 

874 

1,118 

0.069 

2.99 

54-55 .. .. 

* « 

1,530 

972 

882 

1,120 

0.069 

3.00 

55-56 .. .. 

V 4 

2,257 

1,908 

1,153 

1,753 

0.108 

4.70 

1956-57 .. .. 


2,716 

3,913 

3,167 

3,262 

0.201 

8.74 

57-58 .. .. 

• • 

2,257 

1,729 

968 

1,629 

0.100 

4.36 

58-59 .. .. 


1,460 

1,107 

1,123 

1,227 

0.075 

3.29 

59-60 .. .. 


1,768 

1,582 

1,774 

1,710 

0.105 

4.58 

60-61 .. .. 

, • 

1,051 

877 

.789 

902 

0.055 

2.42 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

2,335 

1,637 

1,268 

1,731 

0.106 

4.64 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

1,682 

1,442 

1,212 

1,438 

0.088 

3.85 

20 Years’ Average 

2,008 

1,539 

1,24Q 

1,585 

0.097 

4.24 


(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —^'Godavari Eastern Delta 


River —Godavari 


Month — AprU 


Year 


Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—30 

Whole 

month 

M,A.F. 

T.M.C. 

1941-42 .. 

.. 655 

785 

631 

690 

0.041 

1.79 

42r43 .. 

.... 734 

818 

1,023 

859 

0.051 

2.23 

43-44 .. 

.. .. 1,956 

1,935 

1,576 

1,822 

0.108 

4.72 

44-45 .. 

.. ., 571 

543 

768 

607 

0.036 

1.57 

45-46 .. 

.... 940 

1,159 

1,870 

1,323 

0.079 

3.43 

1946-47 .. 

.. .. 1,584 

1,056 

1,149 

1,263 

0.075 

3.27 

47-48 .. 

.... 920 

787 

938 

882 

0.052 

2.29 

48-49 ., 

.. .. 1,092 

1,036 

995 

1,041 

0.062 

2.70 

49-50 .. 

.. ,. 1,447 

1,768 

1,402 

1,539 

0.092 

3.99 

50-51 .. 

.. .. 2,904 

3,546 

2,527 

2,992 

0.178 

7.76 

1951-52 .. 

.... 522 

544 

593 

553 

0.033 

1.43 

52-53 .. 

.... 631 

572 

625 

609 

0.036 

1.58 

53-54 .. 

.. .. 813 

942 

971 

908 

0.054 

2.35 

54-55 .. 

.... 772 

833 

827 

810 

0.048 

2.10 

55-56 .. 

.. 1,180 

1,087 

1,272 

1,180 

0.070 

3.06 

1956-57 .. 

.. .. 2,045 

1,990 

1,928 

1,987 

0.118 

5.15 

57-58 .. 

.... 862 

852 

1,102 

939 

0.056 

2.43 

58-59 .. 

.. .. 1,073 

1,049 

1,202 

1,108 

0.066 

2.87 

59-60 .. 

.. .. 1,784 

1,554 

1,723 

1,687 

0.100 

4.37 

60-61 .. 

.... 841 

843 

895 

860 

0.051 

2.23 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

1,280 

1,343 

1,288 

1,302 

0.077 

3.38 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

1,052 

1,027 

1,114 

1,064 

0.063 

2.76 

20 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 

1,166 

1,185 

1,201 

1,183 

0.070 

3.07 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Godavari Eastern Delta 


River —Godavari 


Month —May 


Year Withdrawals (Ciuecs) Volume of withdrawal 

Whole 



1—10 

11—20 

21—31 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 . 

458 

Nil 

Nil 

148 

0.009 

0.40 

42-43 . 

722 

ft 

99 

233 

0.014 

0.62 

43-44 . 

146 

700 

525 

459 

0.028 

1.23 

44-45 . 

1,178 

540 

Nil 

554 

0.034 

1.48 

45-46 . 

1,544 

381 

549 

816 

0.050 

2.19 

1946-47 . 

1,034 

Nil 

Nil 

333 

0.020 

0.89 

47-48 . 

1,362 

ft 

99 

439 

0.027 

1.18 

48-49 . 

929 

448 

99 

444 

0.027 

1.19 

49-50 . 

Nil 

Nil 

99 

Nil 

Nil 

Nil 

50-51 . 

742 

ft 

99 

240 

0.015 

0.64 

1951-52 . 

645 

Nil 

Nil 

208 

0.013 

0.56 

52-53 . 

668 

ft 

99 

216 

0.013 

0.58 

53-54 . 

759 

9t 

99 

245 

0.015 

0.66 

54-55 .. .. .. 

627 

ft 

• ft 

202 

0.012 

0.54 

55-56 . 

63 

f* 

99 

20 

0.001 

0.05 

1956-57 . 

1,820 

533 

Nil 

759 

0.047 

2.03 

57-58 . 

714 

Nil 

99 

230 

0.014 

0.62 

58-59 . 

788 

99 

99 

254 

0.016 

0.68 

59-60 . 

813 

99 

99 

262 

0.016 

0.70 

60-61 . 

983 

99 

99 

317 

0.019 

0.85 

10 Years’ Average 

812 

2(n 

107 

367 

0.022 

0.98 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

788 

53 

Nil 

271 

0.017 

0.7.1 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

800 

130 

54 

319 

0.020 

0.85 


(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Naim of Canal — Godavari Central Delta 


RtDer—Godavari 


Month —June 


Year Withdrawals (Ousecs) Volume of withdrawal 

Whole 



1—10 

11—20 

21—30 

month 

M.A.F. 

T.M,C. • 

1941-42 .. .. 

1,563 

1,716 

1,780 

1,687 

0.100 

4.37 

42-43 

530 

529 

2,120 

1,060 

0.063 

2.75 

43-44 

771 

1,269 

2,760 

1,600 

0.095 

4.15 

44-45 

843 

31 

880 

585 

0.035 

1.52 

45-46 

1,051 

81 

784 

639 

0.038 

1.66 

1946-47 

1,552 

1,932 

2,550 

2,011 

0.120 

5.21 

47-48 

1,370 

759 

1,261 

1,130 

0.069 

2.93 

48-49 

1,325 

307 

1,133 

922 

0.055 

2.39 

49-50 

2,502 

2,569 

2,676 

2,582 

0.154 

6.69 

50-51 

1,858 

1,267 

2,034 

1,719 

0.102 

4.46 

1951-52 

2,420 

1,289 

2,003 

1,904 

0.113 

4.94 

52-53 

1,659 

390 

346 

798 

0.047 

2.07 

53-54 

740 

242 

2,532 

1,171 

0.070 

3.04 

54-55 

1,990 

740 

1,206 

1,312 

0.078 

3.40 

55-56 

2,159 

328 

1,445 

1,311 

0.078 

3.40 

1956-57 

2,224 

2,637 

2,792 

2,548 

0.152 

6.60 

57-58 

1,870 

1,029 

1,706 

1,535 

0.091 

3.98 

58-59 

1,203 

483 

760 

815 

0.048 

211 

59-60 

1,649 

2,441 

2,650 

2,247 

0.134 

5.82 

60-61 

1,317 

594 

2,356 

1,422 

0.085 

3.69 

10 Years’ Average 

1,336 

1,046 

1,798 

1,394 

0.083 

3.61 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

1,723 

1,017 

1,780 

1,506 

0.090 

3.90 

(1951-52 to 1960-61] 







20 Years’ Average 

1,530 

1,032 

1,789 

1,450 

0.086 

3.76 


(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


yante of Oonol—Godavari Central Delta River — Godavari 


Month—3viy 


Year WithdratoaU (Cuaecs) Volume of withdrawal 

1—10 11—20 21—31 month M.A.F. T.M.C. 


194M2 . 2.560 2,518 977 1,985 0.122 5,32 

42-43 . 2,752 2,825 2,731 2,768 0.170 7.41 

43wt4 . 2,834 2,878 2,810 2,840 0.175 7.61 

44wt5 . 2,568 2,601 2,795 2,55P 0.163 7.12 

45-46 .. .. .. 2,495 2,787 2,910 2,737 0-168 7.33 

1946-47 .. .. •• 2,871 2.632 2,705 2.735 0.168 7.33 

47w|8 . 2,494 2,927 2,774 2,733 0.168 7.32 

48- 49 2,712 2.808 2,662 2,725 0.168 7.30 

49- 50 2,465 1.902 2,430 2,271 0.140 6.08 

50- 51 2,685 2,532 2,318 2,506 0.154 6.71 

1951-52 . 2,660 2.633 1,238 2,179 0.134 5.84 

52- 53 2,157 2,587 3,125 2,639 0.162 7.07 

53- 54 2,749 2,839 2,763 2,783 0.171 7.45 

54- 55 2,736 2,134 2,270 2,377 0.146 6.37 

55- 56 2,934 3,048 2,896 2,957 0.182 7.92 

1956-57 . 2,350 2,156 2,630 2,387 0.147 6.39 

57- 58 ■. 2,918 3,231 3,035 3,060 0.188 8.20 

58- 59 .. .. .. 1,799 2,501 2,865 2,404 . 0.148 6.44 

59- 60 2,872 2,719 2,183 2,578 0.159 6.90 

60- 61 2,809 2,782 2,782 2,790 0.172 7.47 


10 Years’ Average 2,644 2,641 2,511 2,596 0.160 6 95 

(1941-42 to 1950-51J _ . ___ 

10 Years’ Average 2,598 2,663 2,579 2,615 0.161 7.00 

(1951-52 to 1960-61) ____ 

20 Years’ Average 2,621 2,652 2,545 2,606 0.160 6 98 

(1941-42 to 1960-61)____ 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


of Canal —Godavari Central Delta 


Godavari 


Afowtfc—Aogost 


Year _ Withdrawals (Cusees) _ Volume of withdrawal 

Whole 



1—10 

11—20 

21—31 

month 

M.A.F. 

T.M.G. 

1941-42 .. .. 

2,718 

2,637 

2,377 

2,571 

0.158 

6.89 

42-43 . 

2,763 

2,251 

1,906 

2,294 

0.141 

6.14 

43-44 . 

2,633 

2,742 

2,821 

2,735 

0.168 

7.33 

44-45 . 

2,597 

2,475 

2,091 

2,378 

0.146 

6.37 

45-46 . 

2,311 

2,238 

2,424 

2,327 

0.143 

6.23 

1946-47 . 

2,988 

2,803 

2,809 

2,865 

0.176 

7.67 

47-48 . 

2,993 

2,759 

2,450 

2,725 

0.168 

7.30 

48-49 . 

2,642 

3,054 

2,687 

2,791 

0.172 

7.48 

49-50 . 

2,927 

2,672 

2,347 

2,639 

0.162 

7.07 

50-51 . 

2,940 

2,642 

2,779 

2,787 

0.171 

7.46 

1951-52 . 

1,810 

2,026 

2,171 

2,008 

0.123 

5.38 

52-53 . 

3,354 

2,871 

3,082 

3,102 

0.191 

8.31 

53-54 . 

2,663 

2,832 

1,137 

2,176 

0.134 

5.83 

54-55 . 

2,466 

2,600 

2,477 

2,513 

0.155 

6.73 

55-56 . 

3,009 

2,857 

2,962 

2,943 

0.181 

7.88 

1956-57 . 

3,022 

2,590 

2,414 

2,667 

0.164 

7.14 

57-58 .. .. .. 

2,651 

2,512 

2,851 

2,677 

0.165 

7.17 

58-59 . 

2,766 

2,946 

2,870 

2,861 

0.176 

7.66 

59-60 . 

2,314 

1,952 

2,322 

2,200 

0.135 

5.89 

60-61 . 

2,734 

3,069 

3,147 

2,989 

0.184 

8.01 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

2,751 

2,627 

2,469 

2,611 

0.161 

6.99 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

2,679 

2,626 

2,543 

2,614 

0.161 

7.00 

20 Years’ Average 

2,715 

2,626 

2,506 

2,612 

0.161 

7.00 


(1941-42 to 1960-61) 
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MtAN WITHDRAWALS BV TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name aif Oaual —Godivari Central Delta 


jfjtt'f?’—Godavari 


September 


Tear 

WUhdrauxtls (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—30 

WhoU 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 .. 


2,641 

2,452 

2,294 

2,462 

0.146 

6.38 

42-43 .. 


2,029 

2,180 

2,118 

2,109 

0.125 

5.47 

43-44 .. 


2,109 

2,454 

2,292 

2,285 

0.136 

5.92 

44-45 .. 


2,019 

2,095 

2,095 

2,070 

0.123 

5.37 

45-46 .. 

< • « • 

2,513 

2,559 

2,475 

2,516 

0.150 

6.52 

1946-47 .. 

« « • » 

2,718 

2,898 

2,575 

2,730 

0.162 

7.03 

47-48 .. 

t ( « ■ 

2,818 

2,541 

2,565 

2,641 

0.157 

6.85 

48-49 .. 

• • • < 

2,904 

2.746 

2,758 

2,803 

0.167 

7.27 

49-50 .. 

• • • « 

2,686 

2,726 

2,415 

2,609 

0.155 

6.76 

50-51 .. 

« « • » 

■ 2,160 

1,592 

2,415' 

2,055 

0.122 

5.33 

1951-52 .. 

• t « « 

2,570 

2,706 

2,728 

2,668 

0.159 

6.92 

52-53 .. 

• • • • 

2,968 

2,953 

3,069 

2,997 

0.178 

7.77 

53-54 .. 

• • t 1 

1,192 

2,150 

2,498 

1,941 

0.116 

5.05 

54-55 ... 


2,754 

3,027 

1,942 

2,575 

0.153 

6.67 

55-56 .. 

* • * • 

2,709 

2,803 

1,729 

2,414 

0.144 

6.26 

1956-57 .. 

• i • * 

3,018 

2,973 

3,005 

3,019 

0.180 

7.83 

57-58 .. 

« • 

2,752 

2,928 

2,734 

2,805 

0.167 

7.27 

58-59 .. 


3,424 

2,718 

2,630 

2,924 

0..174 

7.58 

59-60 .. 

« * > » 

2,783 

4,501 

2,041 

3,108 

0.185 

8.06 

60-61 .. 

• > « * 

2,865 

2,409 

2,607 

2,627 

0.156 

6.81 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

2,460 

2,424 

2,400 

2,428 

0.144 

6.30 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

2,704 

2,917 

2,498 

2,708 

0.101 

7.02 

20 Years’ Average 

2,582 

2,671 

2,449 

2,568 

0.153 

6.66 


(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN withdrawals BY TEN DAY EERIODS AND MONtHg 


Name of Canal —Godavari Central Delta 


Godgvari 


M onth —October 


Year 





Withdraivals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 

« 4 



1,894 

1,810 

1,881 

1,870 

0.115 

5.01 

42-43 




2,549 

2,587 

2,141 

2,410 

0.149 

6.47 

43-44 




2,550 

1,625 

1.974 

2,079 

0.128 

5.57 

44-45 




2,153 

2,010 

1,594 

1,909 

0.117 

5.11 

45-46 

• • 



2,160 

2,216 

1,894 

2,084 

0.128 

5.58. 

1946-47 

• • 



2,658 

2,671 

2,570 

2,631 

0.162 

7.05 

47-48 




2,357 

2,602 

2,404 

2,453 

0.151 

6.57 

48-49 




2,431 

2,530 

2,590 

2,519 

0.155 

6.75 

49-50 




2,412 

2,477 

2,119 

2,329 

0.143 

6.24 

50-51 




2,620 

2.680 

2,413 

2,566 

0.158 

6.87 

1951-52 




1,677 

2,444 

2,536 

2,226 

0.137 

5.96 

52-53 

• • 



. 2,400 

1,329 

2,218 

1,990 

0.122 

5.33 

53-54 

• • 



2,580 

2,608 

1,836 

2,325 

0.143 

6.23 

54-55 

• • 



2,355 

2,186 

1,106 

1,857 

0.114 

4.97 

55-56 

• • 



2,698 

2,058 

1,183 

1,954 

0.120 

5.23 

1956-57 

• • 



1,658 

1,425 

2,383 

1,840 

0.113 

4.93 

57-58 




2,811 

2,799 

2,537 

2,710 

0.167 

7.26 

58-59 




2,589 

2,206 

1,543 

2,094 

0.129 

5.61 

59-60 




2,415 

2,163 

2,410 

2,332 

0.143 

6.25 

60-61 




1,774 

2,815 

2,674 

2,429 

0.149 

6.51 


10 Years' Average 
(1941-42 to 1950-51) 

2,378 

2,321 

2,158 

2,286 

0.141 

6.12 

10 Years’ Average 

2,296 

2,203 

2,043 

2.176 

0.134 

‘5.83 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

2,337 

2,262 

2 ,i(;o 

2,231 

0.137 

5.98 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN IVltHDtUWAJLS BY lEN-i>AV PERIODS AND MONTHS 


of 6’ana2~-God«Tari Centnl Delta 


River^Crodavari 


i^ontiUi^Mofamber 


Year 

Withdrawaia {Cuatca) 


Volume of ivithdratml 



WhoU 



1—10 11—20 21—30 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 



1..647 

1,441 

1,065 

1,384 

0.082 

3.59 

42-43 



. 1,321 

1,598 

1,224 

1,381 

0.082 

3.58 

43-44 



1,920 

2,004 

li599 

1,841 

0.110 

4.77 

44-45 



1,470 

1,796 

1,517 

1,594 

0.095 

4.13 

45-46 


• • 

2,277 

2,289 

1,950 

2,172 

0.129 

5.63 

1946-47 


* ■ 

2,271 

1,818 

1,915 

2M1 

0.119 

5.19 

47-48 


• • 

2,158 

2,273 

2,074 

2,168 

0.129 

5.62 

48-49 



2,120 

l;489 

1,510 . 

1,706 

0.102 

4.42 

49-50 



1,157 

2,182 

2,199 

1,846 

0.110 

4.78 

50-51 



2,256 

1,831 

1,840 

1,976 

0.118 

5.12 

1951-52 



2,142 

1,608 

1,438 

1,729 

0.103 

4.48 

52-53 



2.445 

2,131 

1379 

1,985 

0.118 

5.15 

53-54 



(2,107) 

2,167 

2,020 

1,747 

0.104 

4.53 

54-55 



2,019 

2,338 

1,934 

2,097 

0.125 

5.44 

55-56 


« • 

1,327 

1,728 

1,578 

1,544 

0.092 

4.00 

1956-57 


* • 

1,608 

1,485 

1,481 

1,524 

0.091 

3.95 

57-58 


• • 

1,816 

2,049 

1,737 

1,867 

0.111 

4.83 

58-59 



1,626 

1,976 

1,379 

1,660 

0.099 

4.30 

59-60 



2,256 

2,231 

2,184 

2^24 

0.132 

5.76 

60-61 


* . 

2,572 

2,042 

(1,544) 

2,053 

0.122 

5.32 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

1,660 

1,872 

1,689 

1,807 

0.108 

4.68 

10 Years’ Average 

0992 

1,976 

‘ 1.667 

1,843 

0.110 

4.78 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

ime 

1,924 

1,678 

1,825 

0.109 

4.73 

(1941-42 to 1960-61) 
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MtlAN WITHDltAWALS BY TEN-DAV PERIODS AND MONTHS 


Nwm of Oanal^Godumci Ceolral Delta 


Rwer--GoiKi»x\ 


Month —December 


Ymr 

Wiihdrawaia {Cuaaca) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.G. 


1941-42 .. . 

1,139 

1,067 

1,136 

1,115 

0.069 

2.99 

42-43 .. . 

1,253 

Nil 

715 

1,017 

0.063 

2.72 

43-44 .. . 

1,594 

1,542 

1,592 

1,576 

0.097 

4.22 

44-45 .. . 

1,430 

1,430 

1,457 

1,440 

0.089 

3.86 

45-46 .. . 

1,782 

1,945 

(1,863) 

1,863 

0.115 

4.99 

1946-47 .. . 

1,660 

1,630 

1,626 

1,638 

0.101 

4.39 

47-48 .. , 

1,376 

1,411 

1,302 

1,361 

0.084 

3.65 

48-49 .. . 

1,580 

1,840 

2,024 

1,822 

0.112 

4.88 

49-50 .. . 

2,128 

1,555 

990 

1,539 

0.095 

4.12 

50-51 .. . 

1,840 

1,678 

1,754 

1,757 

0.108 

4.71 

1951-52 .. . 

1,510 

1,543 

1,923 

1,667 

0.102 

4.46 

52-53 .. . 

1,676 

1,310 

1,853 

1,621 

0.100 

4.34 

53-54 .. . 

1,880 

2,070 

1,743 

1,893 

0.116 

5.07 

54-55 .. . 

1,630 

1,585 

1,724 

1,649 

0.101 

4.42 

55-56 .. . 

1,512 

1,600 

1,462 

1,523 

0.094 

4.08 

1956-57 .. . 

1,664 

1,693 

1,840 

1,736 

0.107 

4.65 

57-58 .. . 

1,840 

1,840 

1,832 

1,837 

0.113 

4.92 

58-59 .. . 

1.233 

1,606 

1,840 

1,569 

0.096 

4.20 

59-60 .. . 

2,111 

2,315 

2,176 

2,200 

0.135 

5.89 

60-61 .. ' - 

(1,630) 

1,630 

1,630 

1,630 

0.100 

4.37 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

1,578 

1,410 

1,446 

1,513 

0.093 

4.05 

10 Years’ Average 

1,669 

1,719 

1,802 

1,732 

0.106 

4.64 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

1,623 

1,564 

1,624 

1,623 

0.100 

4.35 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Namt of Canal —Gpdtmri Central Delta 


River^Godavari 


ilentA^aaaaiy 


Ytar _ WiihdrawdU (Cuttet) __ Volume of withdratoal 



1—10 

11—20 

21—31 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 .. .. 

1,186 

1,417 

907 

1,162 

0.071 

3,11 

42-43 .. .. 

1,580 

1,664 

1,786 

1,604 

0.099 

4.30 

43-44 .. 

1,630 

1,609 

1,727 

1,667 

0.102 

4.46 

44-45 .. .. 

1,600 

1,623 

1,594 

1,605 

0.099 

4.30 

45-46 .. .. 

2,068 

2,430 

(2.249) 

2,249 

0.138 

6.02 

1946-47 .. .. 

1,630 

1,696 

1,980 

1,775 

0.109 

4.75 

47-48 .. .. 

1,630 

1,746 

1,840 

1,742 

0.107 

4.67 

48-49 .. 

2,110 

2,110 

2,050 

2,089 

0.128 

5.60 

49-50 .. .. 

1,980 

1,980 

2,185 

2,053 

0.126 

5.50 

50-51 .. .. 

1,652 

1,531 

1,761 

1,652 

0.102 

4.42 

1951-52 .. .. 

1,808 

1,630 

1,494 

1,639 

0.101 

4.39 

52-53 .. .. 

1,610 

1,170 

1,463 

1,416 

0.087 

3.79 

53-54 .. .. 

2,023 

1,966 

1,644 

1,870 

0.115 

5.01 

54-55 .. .. 

1,758 

1,746 

1,826 

1,779 

0.109 

4.76 

55-56 .. .. 

1,652 

1,600 

1,840 

1,702 

0.105 

4.56 

1956-57 .. .. 

1,966 

2,186 

2,198 

2,120 

0.130 

5.68 

57-58 .. .. 

2,118 

2,030 

2,193 

2,116 

0.130 

5.67 

58-59 .. -. 

2,011 

2,020 

2,020 

2,017 

0.124 

5.40 

59-60 . - .. 

1,794 

2,312 

2,448 

2,193 

0.135 

5.87 

60-61 .. .. 

1,651 

1,921 

2,167 

1,921 

0.118 

5.15 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

1,707 

1,781 

1,808 

1,760 

0.108 

4.71 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

1,839 

1,858 

1,929 

1,877 

0.115 

5.03 

20 Years’ Average 

1,773 

1,819 

1,869 

1,819 

0.112 

4.87 


(1941-42 to 1960-61) 
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M£AN WmfMtAWALS TtiiOXV VmOOmf MQNTHSV 
Namv of Canal’-^Goi»ml Central Delta Jlt«er-^CIa<nra>i. 


Montki»>^Piht^ilUf 


Year WiihdrawaU (Cuseeg) _ Volume of wilhdrawtd 


1—10 

11—20 

21—28/29 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C, 


1941-42 



823 

676 

661 

724 

0.040 

1,75 

42-43 



1,602 

1,734 

1,479 

IM4 

.0.090 

3.90 

43-44 



1,451 

1,203 

1,332 

1,329 

0.076 

3.33 

44-45 



1,602 

1,322 

1,044 

1,342 

0.075 

3.25 

45-46 



1,875 

1,613 

1,245 

1,601 

0.089 

3.87 

1946-47 


« ( 

1,980 

1,962 

1,401 

1,772 

0.098 

4.29 

47-48 


• * 

2,070 

1,826 

1,485 

1,804 

0.104 

4.52 

48-49 


• « 

2,110 

2,003 

1,384 

1,864 

0.104 

4.51 

49-50 



2,160 

1,993 

1,838 

2,008 

0.112 

4.86 

50-51 



1,225 

1,230 

900 

1,134 

0063 

2.74 

1951-52 



1,072 

887 

900 

955 

0.055 

2.39 

52-53 



1,319 

954 

869 

1,060 

0.059 

2.56 

53-54 



1,418 

1,304 

1,007 

1,260 

0.070 

3.05 

54-55 



1,639 

1,396 

1,028 

1,378 

0.077 

3.33 

55-56 



1,926 

1,762 

1,630 

1,778 

0.102 

4.45 

1956-57 



2,174 

2,075 

1,745 

2,016 

0.112 

4.88 

57-58 



2,128 

1,463 

831 

1,520 

0.084 

3.68 

58-59 



2,170 

1,809 

1,435 

1,831 

0.102 

4.43 

59-60 



1,922 

1,762 

1,690 

1,795 

0.103 

4;50 

60-61 



1,274 

1,320 

1,088 

1,234 

0.069 

2.99 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

1,690 

1,556 

1,277' 

1,519 

0.085 

3.70 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

1,704 

1,473 

1,222 

1,483 

0.083 

3.63 

20 Years’ Average 

1,697 

1,515' 

1,250* 

1,501 

0.084 

3.66 


(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WFTHORAWAES BY TEN-DAY PERIODS AND MONTES 


Jfam* of Canal—-GodAytai Central Delta 


River—Godavari 


if on tA—March 


Tear 

Withdrawals (Cusecs) 


Volume of mthdrawal 


1—rO 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. TM.G. 


1941-42 .. .. 

839 

869 

699 

799 

0.049 

2.14 

42-43 .. .. 

1,090 

1,116 

874 

1,022 

0.063 

2.74 

43-44 .. .. 

1,956 

1,719 

1,845 

1,840 

0.113 

4.93 

44-45 .. .. 

1,109 

1,040 

645 

922 

0.057 

2.47 

45-46 .. .. 

1,455 

1,240 

965 

1,212 

0.07S 

3.25 

1946-47 .. ,. 

1,807 

1,776 

(1.792) 

1,792 

0.110 

4.80 

47-48 .. .. 

1,090 

1,290 

1,214 

1,198 

0.074 

3.21 

48-49 .. .. 

1,360 

1,197 

1,258 

1,271 

0.078 

3.40 

49-50 .. .. 

1,966 

2,000 

1,525 

1,820 

0.112 

4.87 

50-51 .. .. 

831 

644 

533 

665 

0.041 

1.78 

1951-52 .. .. 

937 

701 

710 

780 

0.048 

2.09 

52-53 .. .. 

718 

485 

393 

528 

0.032 

1.41 

53-54 .. .. 

1,078 

859 

893 

942 

0.058 

2.52 

54-55 .. .. 

1,035 

875 

837 

913 

0.056 

2.45 

55-56 .. .. 

1,431 

1,138 

1,038 

1,197 

0.074 

3.21 

1956-57 .. .. 

1,796 

2,173 

1,760 

1,905 

0.117 

5.10 

57-58 .. .. 

995 

1,066 

971 

1,009 

0.062 

2.70 

58-59 .. .. 

1,276 

1,097 

1,149 

1,173 

0.072 

3.14 

59-60 .. .. 

1,700 

1,414 

1,714 

1,613 

0.099 

4.32 

60-61 .. .. 

1,000 

903 

823 

906 

0.056 

2.43 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

1,350 

1,289 

1,135 

1,254 

0.077 

3.36 

10 Years’ Average 

1,197 

1,071 

1,029 

1,097 

0.067 

2.94 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

1,273 

1,180 

1,082 

1,175 

0.072 

3.15 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


JN'amc o/ Cano^^Godavari Ceotral Delta 


River—-GodaTari 


Month —April 


Year 

Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—30 

Whole 

month 

M.A.F. TM.C. 


1941-42 

• » 



438 

534 

(465) 

465 

0.02$ 

1.21 

42-43 



• « 

655 

264 

70 

329 

0.020 

0.85 

43-44 



• 

1,861 

807 

mi 

889 

0.053 

2.30 

44-45 



• 

446 

326 

235 

336 

0.020 

0.87 

45-46 



« 

804 

950 

Kit 

585 

0.035 

1.52 

1946-47 

• • 

* * 

« • 

1,180 

694 

Nil 

625 

0.037 

1.62 

47-48 

* • 

* • 

« • 

894 

729 

9» 

541 

0.032 

1.40 

48-49 

« • 

« e 


1,052 

723 

ft 

592 

0.035 

1.53 

49-50 

» • 

• « 


1,670 

782 

f » 

817 

0.049 

2.12 

50-51 

% * 

* ♦ 


1,921. 

2,177 

265 

1,454 , 

0.087 

3.77 

1951-52 

■ • 

• « 


432 

400 

Nil 

277 

0.016 

0.72 

52-53 




378 

235 


204 

0.012 

0.53 

53-54 




829 

947 

439 

738 

0.044 

1.91 

54-55 




744 

388 

Nil 

361 

0.021 

0.94 

• 55-56 

« • 



1,052 

402 

9> 

484 

0.029 

1.25 

1956-57 

* * 

• • 

• • 

1,216 

568 

Nil 

595 

0.035 

1.54 

57-58 


• • 

« « 

768 

386 

99 

385 

0.023 


58-59 

* ■ 

• • 

« 1 

1,014 

492 

99 

502 

0.030 


59-60 

• * 

« * 


1,696 

620 

99 

772 

0.046 


60-61 

« • 

. . 


830 

337 

99 

389 

0.023 



10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

1,092 

799 

104 

663 

0.040 

1.72 

10 Years’ Average 

896 

478 

44 

471 

0.028 

1.22 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

994 

638 

74 

567 

0.034 

1.47 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WrrHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Katm of Cana!—Goda?arl Central Delta 


Godami 


Month —May 


Tear 

Wiihdrawala {Cugtca) 


Volume oftoithdratmi 


1—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


[1941-42 .. .. 

Nil 

465 

944 

485 

0.030 

1.30 

42-43 .. .. 

• * 

615 

, 1,459 

716 

0.044 

1.92 

43-44 .. .. 

• ♦ 

476 

2,246 

950 

0.058 

2,54 

44-45 .. .. 

159 

346 

1,179 

581 

0.036 

1.56 

45-46 .. .. 

614 

Nil 

2,014 

934 

0.057 

2.50 

1946-47 .. 

Nil 

158 

1,563 

606 

0.037 

1.62 

47-48 .. .. 

» • 

Nil 

2.063 

732 

0.045 

1.96 

48-49 .. .. 

• • 

314 

2,296 

916 

0.056 

2.45 

49-50 .. .. 

« • 

119 

2,298 

1,051 

0.065 

2.81 

50-51 .. .. 

• » >J 

Nil 

1,356 

481 

0.030 

1.29 

1951-52 .. .. 

Nil 

Nil 

1,290 

458 

0.028 

1.23 

52-53 .. .. 

* * 

199 

1,003 

420. 

0.026 

1.12 

53-54 .. . . 

♦ • 

769 

2,017 

964 

0.059 

2.58 

54-55 .. . . 

• * >9 

476 

2,196 

933 

0.057 

2.50 

55-56 .. .. 

* • >9 

822 

2,393 

1,114 

0.068 

2.98 

1956-57 .. .. 

Nil 

682 

1,933 

906 

0.056 

2.43 

57-58 .. .. 

’ * J9 

640 

2,178 

979 

0.060 

2.62 

58-59 .. . - 

• * 

649 

1,415 

712 

0.044 

1.91 

59-60 .. .. 

• • >9 

880 

2,147 

1,046 

0.064 

2.80 

60-61 .. .. 

• • 9% 

806 

2,365 

1,099 

0.068 

2.94 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

77 

310 

1,748 

745 

0.046 

2.00 

10 Years’ Average 

Nil 

592 

1,894 

863 

0.053 

2.31 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

39 

451 

1,821 

804 

0.049 

2.15 


(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


}iame of CoiKij!—Godavari Wester n Delta 


J?»W—Godattrt 


Month — Tone 


Year 

Withdrawaia [Cuetes) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—30 

Whole 

nwnth 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 

1,945 

5,690 

5,035 

4,223 

0.251 

10.95 

42-43 

1,112 

961 

4,783 

2,285 

0.136 

5.92 

43-^ 

1,764 

3,880 

7,030 

4,225 

0 251 

10.95 

44-45 

2,164 

1,812 

3,466 

2,481 

0.148 

•6.43 

45^ 

1,834 

1,583 

3,060 

2,159 

0.128 

5.60 

1946^7 

2.026 

4,704 

6,750 

4,493 

0.267 

11.65 

47;48 

1,003 

2,252 

3,635 

2,297 

0.137 

5.95 

48-49 

2,420- 

1,032 

3,312 

2,255 

0.134 

5.84 

49-50 

763 

4,570 

6,615 

3,983 

0.237 

10.32 

50-51 

222 

3,030 

5,405 

2,886 

0.172 

7.48 

1951-52 

309 

3,277 

5,575 

3,054 

0.182 

7.92 

52-53 

278 

1,566 

1,222 

1,022 

0.061 

2.65 

53-54 

'mi 

883 

6,345 

2,406 

0.143 

6.24 

54-55 

It 

1,381 

2,583 

1,321 

0.079 

3.42 

55-56 .. 

99 

1,098 

3,273 

1,457 

0.087 

3.78 

1956-57 

2,708 

5,120 

5,565 

4,464 

0.266 

11.57 

57-58 

2,755 

3,014 

3,790 

3,186 

0.190 

8 26 

58-59 

1,508 

1,248 

1,902 

1,553 

0.092 

4.03 

59-60 

914 

4,950 

6,150 

4,005 

0.238 

10.38 

60-61 

1,964 

1,267 

5,095 

2,775 

0.165 

7.19 

10 Years’ Average 

1,525 

2,951 

4,909 

3,129 

0.186 

8.11 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

1,044 

2,380 

4,150 

2,524 

0.150 

6.54 

(1951-52 to 1960-61) 


T 





20 Years’ Average 

1,284 

2,666 

4,530 

2,826 

0.168 

7.33 

(1941-42 to-1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Godavari Western Delta 


River —Godavari 


Month —July 


Year Withdrawale (Cusecs) Volume of withdrawal 

^ __ 



1—10 

11—20 

■ 21—31 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 .. .. 

6,410 

6,475 

6,800 

6,569 

0.404 

17.59 

42-43 .. .. 

6,890 

7,005 

6,009 

6-,615 

0.407 

Yl.ll 

43-44 .. .. 

6,830 

6,865 

6,100 

6,582 

0.405 

17.63 

44-45 .. .. 

5,572 

4,669 

6,455 

5,594 

0.344 

14.98 

45-46 .. .. 

6,970 

5,855 

5,850 

6,213 

0.382 

16.64 

1946-47 .. .. 

6,900 

6,825 

4,855 

6,150 

0.378 

16,47 

47-48 .. .. 

6,385 

5,160 

6,450 

6,013 

0.370 

16.11 

48-49 .. .. 

7,340 

6,995 

4,775 

6,318 

0.388 

16.92 

49-50 .. .. 

4,391 

2,849 

4,925 

4,083 

0.251 

10.94 

50-51 .. .. 

6,330 

4,925 

3,422 

4,845 

0.298 

12.98 

1951-52 .. .. 

6,625 

4,937 

1,058 

4,105 

0.252 

10.99 

52-53 .. .. 

5,495 

6,455 

6,755 

6,252 

0.384 

16.75 

53-54 .. .. 

6,935 

5,935 

6,393 

6,420 

0.395 

17.20 

54-55 .. .. 

5,392 

867 

3,301 

3,191 

0.196 

8.55 

55-56 .. .. 

6,960 

6,920 

6,709 

6,858 

0.422 

18.37 

1956-57 .. .. 

3,815 

1,980 

2,673 

2,818 

0.173 

7.55 

57-58 .. .. 

5,905 

5,990 

5,741 

5,874 

0,361 

15.73 

58-59 .. .. 

3,425 

3,925 

6,086 

4,531 

0.279 

12.14 

59-60 .. .. 

4,165 

5,075 

773 

3,255 

0.200 

8.72 

60-61 .. .. 

4,250 

4,595 

5,014 

4,632 

0.285 

12.41 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

4,602 

5,762 

5,564 

5,898 

0.363 

15.80 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

5,297 

4,668 

4,450 

4,794 

0.295 

12.84 

20 Years’ Average 

5,849 

5,215 

5,007 

5,346 

0.329 

14.32 


(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Nams of Canal —Godavari Western Delta 


River —Godavari 


Month —Angast 


Year _ Withdrawals (Gusecs) __ Volume of withdrawal 

Whole 



1—10 

11—20 

21—31 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 .. 

. .. 6,710 

6,740 

6,723 

6,724 



42-43 .. 

. .. 6,580 

5,825 

4,286 

5,523 



43-44 .. 

. .. 6,700 

6,840 

6,473 

6,665 



44-45 .. 

. 5,810 

4,620 

5,545 

5,332 

0.328 

14.28 

45-46 .. 

. .. 6,230 

3,579 

4,977 

4,930 

0.303 

13.20 

1946-47 .. 

. .. 5,575 

5,300 

6,064 

5,660 

0.348 

15.16 

47-48 .. 

. .. 7,095 

6,868 

4,115 

5,964 

0.367 

15.97 

48-49 .. 

. .. 5,595 

6,595 

6,314 

6,173 

0.380 

16.53 

49-50 .. 

. .. 3,930 

4,732 

6,055 

4,943 

0.304 

13.24 

50-51 .. . 

. .. 6,405 

6,675 

6,532 

6,537 

0.402 

17.51 

1951-52 .. 

. .. 3,380 

3,983 

5,034 

4,161 

0.256 

11.14 

52-53 .. , 

. .. 6,740 

5,925 

5,614 

6,077 

0.374 

16.28 

53-54 .. 

. .. 3,829 

5,519 

6,027 

5,154 

0.317 

13.80 

54-55 .. 

. .. 2,677 

3,815 

5,345 

3,991 

0.245 

10.69 

55-56 .. 

. .. 4,010 

5,780 

4,986 

4,927 

0.303 

13.20 

1956-57 .. 

. .. 4,700 

5,100 

5,477 

5,105 

0.314 

13.67 

57-58 .. 

. .. 4,675 

3,300 

4,355 

4,118 

0.253 

11.03 

58-59 .. . 

. .. 5,900 

5,200 

4,682 

5,242 

0.322 

14.04 

59-60 .. 

. .. 2,785 

2,310 

2,303 

2,461 

0.151 

6.59 

60-61 .. 

. .. 4,425 

6,470 

6,518 

5,827 

0.358 

15.61 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

6,063 

5,777 

5,708 

5,845 

0.360 

15.65 

10 Years’ Average 

4,312 

4,740 

5,034 

4,706 

0.289 

12.60 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

5,188 

5,259 

5,371 

5,276 

0.324 

14.13 


(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Namt of Canal —Godavari Western Delta 


River —Godavari 


M onth —September 


Year Wilhdrawals (Cuseca) Volume of withdrawal 





1—10 

11—20 

21—30 

month 

MA-F. 

T.M.C. 

1941-42 



6,775 

5,760 

5,035 

5,857 

0.349 

15,18 

42-43 



4,650 

5,935 

6,145 

5,577 

0.332 

14.46 

43-44 



5,500 

3,900 

4,583 

4,685 


12.14 

44-45 



5,805 

5,540 

5,060 

5,468 

0.325 

14.17 

45-46 



3,595 

5,467 

5,237 

4,767 

0.284 

12.36 

1946-4) 



6,470 

6,655 

6,065 

6,397 

0.381 

16.58 

47-48 



5,708 

6,698 

4,703 

5,703 

0.339 

14.78 

48-49 



6,935 

5,685 

4,104 

5,575 

0.332 

14.45 

49-50 



6,045 

5,205 

5,430 

5,560 

0.331 

14.41 

50-51 



3,298 

3,345 

5,500 

4,048 

0.241 

10.49 

1951-52 



5,450 

5,815 

5,250 

5,505 

0.328 

14.27 

52-53 



6,775 

6,550 

6,760 

6,695 

0.398 

17.35 

53-54 



5,555 

5,900 

5,125 

5,527 

0.329 

14.33 

54-55 



3,182 

5,995 

3,618 

4,265 

0.254 

11.05 

55-56 



3,455 

4,040 

3,885 

3,793 

0.226 

9.83 

1956-57 



4,825 

6,075 

5,790 

5,563 

0.331 

14.42 

57-58 



5,455 

4,770 

6,070 

5,432 

0.323 

14.08 

58-59 


' . . 

5,568 

4,810 

5,900 

5,426 

0.323 

14.06 

59-60 



3,040 

7,130 

3,857 

4,676 

0.278 

12.12 

60-61 



.6,135 

4,530 

2,340 

4,335 

0.258 

11.24 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

5,478 

5,419 

5,186 

5,364 

0.319 

13.90 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

4,944 

5,562 

4,860 

5,122 

0.305 

13.28 

20 Years’ Average 

5,211 

5,490 

5,023 

5,243 

0.312 

13.59 


(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Godavari Western Delta 


River —Godavari 


Month -—October 


Year 


Withdrawals {Cusecs) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 

5,381 


4,573 

4,723 

0.290 

12.65 

42-43 

6,388 


5,568 

6,152 

0.378 

16.48 

43-44 

4,625 


4,477 

4J84 

0.270 

11.74 

44-45 

6,165 

4,466 


4,388 


11.75 

45-46 


5,125 


4,633 

0.285 

12.41 

1946-47 

6,480 


6,273 

6,274 

0.386 

16.80 

47-48 

4,985 


5,486 

5,496 

0.338 

14.72 

48-49 

5,315. 

4,775 


5,405 

0.332 

14.48 

49-50 


5,395 

4,145 

4,650 

0.286 

12.45 

50-51 



4,991 

5,676 

0.349 

15.20 

1951-52 


5,350 


4,886 


13.09 

52-53 .. 


4,000 

5,289 

4,865 

0.299 

13.03 

53-54 

5,625 


3,252 

4,542 

0.279 

12.17 

54-55 .. .. 



1,243 

3,207 

0.197 

8.59 

55-56 

2,718 

4,825 



0.215 

9.37 

1956-57 



4,118 

3,640 

0.224 

9.75 

57-58 



4,777 

5,811 

0.357 

15.56 

58-59 




3,493 


9.36 


3,355 


3,495 

2,973 

0.183 

7.96 

60-61 

825 

5,375 

5,818 



10.89 

10 Years’ Average 

5,620 

5,205 

4,731 

5,178 

0.318 

13.87 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

3,972 

4,342 

3,960 

4,098 

0.252 

10.98 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average ' 

4,796 

4,774 

4,345 

4,638 

0.285 

12.42 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name, of Canal —Godavari Western Delta 


River —Godavari 


Month —November 


Year 

Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—30 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.G. 

1941-42 . 

5,660 

4,460 

2,907 

4,342 

0.258 

11.25 

42-43 . 

4,225 

5,500 

3,500 

4,408 

0.262 

11.43 

43-44 . 

5,650 

5,675 

3,534 

4,953 

0.295 

12.84 

44-45 . 

3,158 

5,185 

3,665 

4,003 

0.238 

10.38 

45-46 . 

5,735 

5,135 

3,700 

4,857 

0.289 

12.59 

1946-47 . 

5,122 

3,022 

4,288 

4,144 

0.247 

10.74 

47-48 . 

5,338 

4,810 

4,880 

5,009 

0.298 

12.98 

48-49 . 

4,525 

4,045 

4,975 

4,515 

0.269 

11.70 

49-50 . 

1,730 

4,870 

4,075 

3,558 

0.212 

9.22 

50-51 . 

4,425 

4,505 

3,907 

4,279 

0.255 

11.09 

1951-52 . 

6,050 

5,150 

4,075 

5,092 

0.303 

13.20 

52-53 . 

6,805 

6,520 

3,380 

5,568 

0.331 

14.43 

53-54 .. .. . . 

600 

4,875 

3,650 

3,042 

0.181 

7.88 

54-55 .. .. 

5,450 

6,025 

2,772 

5,082 

0.302 

13.17 

55-56 . 

2,800 

4,565 

3,665 

3,677 

0.219 

9.53 

1956-57 . 

3,600 

3,900 

3,920 

3,807 

0.228 

9.87 

57-58 . 

4,150 

5,175 

4,000 

4,442 

0.264 

11.51 

58-59 . 

4,165 

5,035 

1,815 

3,672 

0.218 

9.52 

59-60 . 

3,805 

4,750 

4,000 

4,185 

0.249 

10.85 

60-61 .. .. .. 

4,825 

3,450 

1,780 

3,352 

0.199 

8.69 

10 Years’ Average 

4,557 

4,721 

3,943 

4,407 

0.262 

11.42 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

4,225 

4,944 

3,406 

4,192 

0.249 

10.86 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

4,391 

4,833 

3,674 

4,299 

0.256 

11.14 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of (7o«a?—Godavari Western Delta 


River—Godavari 


Month —December 


Year Withdrawals (Cusecs) _ Volume of ivitkdratoal 

Whole 



1—10 

11—20 

21—31 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 . 

3,185 

4,010 

4,191 

4,131 

0.254 

11.06 

42-43 . 

3,610 

3,700 

4,279 

3,837 

0.236 

10.28 

43-44 . 

3,720 

3,550 

4,059 

3,785 

0.233 

10.14 

44-45 .. ■' .. 

3.950‘ 

5.660 

6,186 

5,295 

0.326 

14.18 

45-46 . 

3,725 

3,635 

3,680 

3,680 

0.226 

9.86 

1946-47 . 

3,745 

4,490 

4,127 

4,121 

0.253 

11.04 

47-48 . 

5,662 

3,966 

4,374 

4,658 

0.286 

12.48 

48-49 . 

4,192 

4,220 

3,982 

4,127 

0.254 

11.05 

49-50 . 

4,150 

4,250 

5,000 

4,467 

0.275 

11.96 

50-51 . 

3,725 

4,580 

4,332 

4,216 

0.259 

11.29 

1951-52 . 

4,825 

5,050 

4,818 

4,895 

0.301 

13.11 

52-53 . 

3,800 

4,100 

4,018 

3,974 

0.244 

10.64 

53-54 . 

2,300 

3,600 

2,909 

2,935 

0.180 

7.86 

54-55 . 

3,707 

3,215 

3,795 

3,580 

0.220 

9.59 

55-56 . 

3,345 

4,270 

4,825 

4,147 

0.255 

11.11 

1956-57 . 

3,675 

4,030 

4,091 

3,937 

0.242 

10.54 

57-58 .. • • .. 

4,225 

4,100 

4,000 

4,105 

0.252 

10.99 

58-59 . 

2,710 

3,225 

3,605 

3,194 

0.196 

8.55 

59-60 . 

3,300 

3,300 

3,500 

3,371 

0.207 

9.03 

60-61 . 

3,000 

3,000 

3,000 

3,000 

0.184 

8.04 

10 Years’ Average 

3,966 

4,206 

4,421 

4,232 

0.260 

11.33 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

3,489 

3,789 

3,856 

3,714 

0.228 

9.95 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

3,728 

3,998 

4,139 

3,973 

0.244 

10.64 


(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Naim of Canal —Godavari Western Delta 


Godavari 


Month —January 


Year 

Wiihdravxds (Cuaecs) 


Volume of withdrairal 

1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 . 

4,095 

2,286 

2,258 

2,860 

0.176 

7.66 

42-43 . 

5,500 

5,700 

5,609 

5,628 

0.346 

15.07 

43-44 . 

2,000 

3,340 

4,800 

3,426 

0.211 

9.18 

44-45 . 

5,725 

5,715 

5,968 

5,808 

0.357 

15.56 

45-46 . 

3,882 

4,300 

4,344 

4,181 

0.257 

11.20 

1946-47 .. .. 

3,625 

4,485 

4,714 

4,289 

0.264 

11.49 

47-48 . 

4,056 

5,465 

5,800 

5,129 

0.315 

13.74 

48-49 . 

5,650 

5,560 

5,614 ■ 

5,608 

0.345 

15.02 

49-50 . 

4,675 

4,875 

4,591 

4,710 

0.290 

12.62 

50-51 . 

3,835 

3,265 

3,745 

3,619 . 

0.223 

9.69 

1951-52 . 

3,600 

3,545 

3,568 , 

3,571 

0.220 

9.56 

52-53 .. .. .. 

3,610 

3,275 

3,245 

3,373 

0.207 

9.03 

53-54 . 

4,000 

2,890 

4,173 . 

3,703 

0.228 

9.92 

54-55 . 

4,190 

3,915 

4,014 

4,039 

0.248 

10.82 

55-56 ... .. 

4,125 

4,500 

427 

2,648 

0.163 

7.09 

1956-57 .. .. .. 

4,050 

5,185 

4,909 

4,721 

0.290 

12.64 

57-58 . 

4,080 

3,975 

3,786 

3,942 

0.242 

10.56 

58-59 . 

4,618 

4,650 

4,650 

4,640 

0.285 

12.43 

59-60 . 

3,280 

3,605 

473 

3,898 

0.240 

10.44 

60-61 . 

2,730 

3,045 

3,495 

3,103 

0.191 

8.31 

10 Years’ Average 

4,504 

4,499 

4,744 

4,526 

0.278 

12.12 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

3,828 

3,858 

3,274 

3,764 

0.231 

10.08 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

4,166 

4,179 

4,009 

4,145 

0.255 

11.10 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEA^ WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Cowa?—Godavari Western Delta 


Godavari 


JfontA—February 


Year 

Withdrawals (Cusecs) 

Volume of withdrawal 


Whole 

1—10 11—20 21—28/29 month 

M.A.F. T.M.G. 


1941-42 .. .. 

2,013 

L604 

1,488 

1,717 

0.095 

4.15 

42-43' .. .. 

5,680 

5,130 

502 

5,295 

0.294 

1281 

43-44 .. .. 

4,420 

3,600 

3,694 

3,912 

0.225 

9.80 

44-45 .. .. 

4,725 

4,120 

2,695 

3,929 

0.218 

9 51 

45-46 .. .. 

4,320 

3,700 

3,375 

3,828 

0.213 

9,26 

1946-47. 

4,500 

4,475 

3,500 

4,205 

0234 

10.17 

47-48 .. .. 

5,455 

5,220 

3,911 

4,895 

0.282 

12.26 

48-49 .. .. 

5,715 

5,070 

3,725 

4,916 

0.273 

11.89 

49-50 .. .. 

4,950 

4,875 

4,488 

4,791 

0.266 

11.59 

50-51 .. .. 

2,750 

2,950 

2,194 

2,662 

0.148 

6.44 

1951-52 .. .. 

3,255 

2,822 

1,971 

2,707 

0.156 

6.78 

52-53 .. .. 

3,275 

2,412 

1,701 

2,517 

0.140 

6.09 

53-54 .. .. 

3,370 

3,274 

2,149 

2,987 

0.166 

7.23 

54-55 .. .. 

3,105 

3,070 

2,556 

2,936 

0.163 

7.10 

55-56 .. .. 

4,700 

3,920 

3,375 

3,824 

0.220 

9.58 

1956-57 .. .. 

4,825 

4,525 

4,112 

4,514 

0.251 

10.92 

57-58 .. .. 

3,485 

3,232 

2,368 

3,076 

0.171 

7.44 

58-59 .. .. 

4,288 

3,885 

3,088 

3,801 

0.211 

9.20 

59-60 .. .. 

4,545 

4,370 

3,978 

4,309 

0.248 

10.80 

60-61 .. .. 

2,888 

3,130 

2,634 

2,902 

0.161 

7.02 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

4,453 

4,074 

2,957 

4,015 

0.225 

9.79 

10 Years’ Average 

3,774 

3,464 

2,793 

3,357 

0.189 

8.22 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

4,113 

3,769 

2,875 

3,686 

0.207 

9.00 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Narm of Ganal — Godarari Western Delta 


River —Godaraii 


Month —March 


Year 

Withdrawals (Ctisecs) 


Volume of toithdrawal 


1—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 




2»837 

2,707 

1,920 

2,470 

0.152 

6.62 

42-43 




3,100 

2,928 

2,082 

2,683 

0.165 

7.19 

43-44 


■ « 


3,377 

4,450 

4,732 

4,204 

0.258 

11.26 

44-45 



• 

2,040 

2,850 

2,540 

2,479 

0.152 

6.64 

45-46 



<k 

2,761 

3,100 

2,714 

2,853 

0.175 

7.64 

1946-47 


• • 

• * 

4,695 

4,395 

3,734 

4,257 

0.262 

11.40 

47-48 


• • 

• 

3,000 

3.172 

3,006 

3,058 

0.188 

8.19 

48-49 



• « 

3,324 

2,872 

2,807 

2,995 

0.184 

8.02 

49-50 



• 

5,150 

1,967 

3,493 

3,535 

0.217 

9.47 

50-51 

• • 



1,699 

1,712 

2,02 3 

1,818 

0.112 

4.87 

1951-52 

• • 



1,907 

2,205 

1,971 

2,026 

0.125 

5.43 

52-53 



* • 

1,840 

1,710 

1,449 

1,659 

0.102 

4.44 

53-54 


• * 

• • 

1,897 

1,960 

1,859 

1,904 

0.117 

5.10 

54-55 


• • 

• * 

2,145 

1,910 

1,906 

1,984 

0.122 

5.31 

55-56 


• « 

• • 

3,028 

2,519 

2,288 

2,601 

0.160 

6.97 

1956-57 



• 

4,075 

4,010 

4,268 

4,123 

0.254 

11.04 

57-58 




2,462 

2,471 

2,353 

2,426 

0.149 

6.50 

58-59 




2,830 

2,506 

2,454 

2,592 

0.159 

6,94 

59-60 




3,065 

3.360 

3,743 

3,401 

0.2(» 

9.11 

60-61 




2,462 

2,147 

2,139 

2,246 

0.138 

6.02 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

3,198 

3,015 

2,905 

3,035 

0.186 

8.13 

10 Years’ Average 

2,571 

2,480 

2,443 

2,496 

0.154 

6.69 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

2,885 

2,748 

2,674 

2,766 

0.170 

7.41 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Jfama of Conat^Godavari Western Delta 


River—Godavari 


Month —April 


Tear _ WithdrawaJa (Cusecs) Volume of withdraiual 

Whole 




1—10 

11—20 

21—30 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 


1,477 

1,613 

1,700 

1,597 

0.095 

4.14 

42-43 


1,972 

1,979 

1,674 

1,875 

0.112 

4.86 

43-44 


5,820 

5,485 

4,725 

5,343 

0.318 

13.85 

44-45 


2,125 

2,126 

2,767 

2,339 

0.139 

6.06 

45-46 


2,707 

3,176 

4,445 

3,443 

0.20S 

8.92 

1946-47 


3,082 

2,652 

3,515 

3,083 

0.183 

7.99 

47-48 

« f < • 

2,256 

2,140 

2,262 

2,220 

0.132 

5.75 

48-49 

• t a • 

2,364 

2,823 

2,988 

2,725 

0.162 

7.06 

49-50 

• • • « 

3,850 

4,638 

3,838 

4,108 

0.244 

10.65 

50-51 

t * « « 

5,177 

6,300 

4,955 

5,477 

0.326 

14.20 

1951-52 


1,602 

1,695 

1,834 

1,710 

0.102 

4.43 

52-53 

ft • • 

1,404 

1,289 

1,448 

1,380 

0.082 

3.58 

53-54 

* « • • 

1,715 

1,984 

2,042 

1,914 

0.114 

4.96 

54-55 

• a « • 

1,509 

1,536 

1,817 

1,621 

0.096 

4.20 

55-56 

• ♦ • • 

2,308 

2,090 

2,878 

2,425 

0.144 

6.29 

1956-57 

■ • • • 

4,145 

4,000 

4,140 

4,125 

0.245 

10.69 

57-58 


1,915 

2,060 

2,609 

2,195 

0.131 

5.69 

.58-59 


2,444 

2,648 

3,320 

2,804 

0.167 

7.27 

59-60 


3,640 

3,182 

3,169 

3,330 

0.198 

8.63 

60-61 


2,026 

1,975 

2,220 

2,074 

0.123 

5.38 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

3,083 

3,293 

3,287 

3,221 

0.192 

8.35 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

2,271 

2,246 

2,548 

2,358 

0.140 

6.11 

20 Years’ Average 

2,677 

2,770 

2,917 

2,789 

0.166 

7.23 


(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Nitme of Qanal —Godavari Western Delta 


Eiver —Godavari 


Month —May 


Year 

Withdravials {Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 .. 

1,182 

Nil 

Nil 

381 

0.023 

1.02 

42-43 . 

2,620 

>9 

99 

845 

0.052 

2.26 

43-44 . 

Nil 

’9 

9 9 

Nil 

Nil 

Nil 

44-45 . 

1,175 

99 

99 

379 

0.023 

1.02 

45-46 .. .. .. 

1,335 

99 

99 

431 

0.027 

1.15 

1946-47 . 

3,513 

Nil 

Nil 

1,133 

0.070 

3.03 

47-48 .... .. 

3,220 

99 

99 

1,039 

0.064 

2.78 

48-49 . 

3,250 

455 

99 

1,195 

0.073 

3.20 

49-50 . 

205 

Nil 

. 99 

66 

0.004 

0.18 

50-51 . 

1,760 

99 

99 

568 

0.035 

1.52 

1951-52 .. .... 

2,120 

Nil 

Nil 

684 

0.042 

1.83 

52-53 .. .. .. 

1,952 

630 

99 

833 

0.051 

2.23 

53-54 . 

2,651 

Nil 

99 

855 

0.053 

2.29 

54- 55 . 

55- 56 , . 

1,257 

1,665 

2,270 

Nil 

99 

1,138 

537 

0.070 

0.033 

3.05 

1.44 

99 

1956-57 . 

2,110 

Nil 

Nil 

681 

0.042 

1.82 

57-58 . 

2,549 

99 

99 

822 

0.051 

2.20 

58-59 . 

1,585 

77 

99 

536 

0.033 

1.44 

59-60 . 

1,520 

Nil 

99 

490 

0.030 

1.31 

60-61 .. .. .. 

3,208 

1,530 

99 

1,528 

0.094 

4.09 

10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

1,826 

46 

Nil 

604 

0.037 

1.62 

10 Years’ Average 

2,062 

451 

Nil 

810 

0.050 

2.17 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 

1,944 

248 

Nil 

707 

0.044 

1.89 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Palkhed Right Bank 


i2iver—Kadw*^ 


Month —Jane 


Year 


Withdrawals (Cuaeca) 


Volume of withdrawal 


1—10 

11—20 21—30 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 




13 

15 

12 

13 

0.001 

0.03 

42-43 




15 

11 

10 

12 

0.001 

0.03 

43-44 




17 

Nil 

13 

10 

0.001 

0.03 

44-45 




15 

3 

18 

12 

0.001 

0.03 

45-46 




16 

7 

11 

11 

0.001 

0.03 

1946-47 

• • 

• ft 


22 

16 

13 

17 

0.001 

0.04 

47-48 

f « 

« • 


25 

18 

16 

20 

0.001 

0.05 

48-49 

• • 

ft ft 


2 

4 

2 

3 

Nil 

0.01 

49-50 

, , , 

« • 


22 

12 

8 

14 

0.001 

0.04 

50-51 

• * 

» • 


24 

3 

Nil 

9 

0.001 

0.02 

1951-52 

• • 



20 

17 

14 

17 

0.001 

0.04 

52-53 


« « 


7 

25 

28 

20 

0.001 

0.05 

53-54 


1 • 


Nil 

Nil 

15 

5 

Nil 

0.01 

54-55 


• • 


23 

1 

Nil 

8 

»» 

0.02 

55-56 




28 

25 

10 

21 

0.001 

0.05 

1956-57 




5 

26 

16 

16 

0.001 

0.04 

57-58 




25 

14 

6 

15 

0.001 

0.04 

58-59 




17 

6 

13 

12 

0.001 

0.03 

59-60 




10 

11 

12 

11 

0.001 

0.03 

60-61 




16 

23 

15 

18 

0.001 

0.05 

10 Years’ Average 


17 

9 

10 

12 

0.001 

0.03 


(1941-42 to 1950-51) 


10 Years’ Average 

15 

15 

13 

14 

0.001 

0.04 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 

16 

12 

12 

13 

0.001 

0.03 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name ojCanal —Palkhed Right Bank 


River —Kadwa 


Month —July 


Year 


Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 

11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 . 

Nil 

Nil 

8 

3 

Nil 

0.01 

42-43 . 


>> 

Nil 

Nil 

a 

Nil 

43-44 . 

1 

>> 

» 

ti 

9 9 

99 

44-45 . 

Nil 



>9 

>9 

99 

45-46 . 

8 

>> 

8 

J 

t9 

0.01 

1946-47 . 

15 

20 

Nil 

11 

0.001 

0.03 

47-48 . 

27 

6 

13 

15 

0.001 

0.04 

48-49 . 

15 

9 

Nil 

8 

Nil 

0.02 

49-50 . 

11 

8 

6 

8 

>* 

0.02 

50-51 . 

7 

Nil 

Nil 

2 

♦ » 

0.01 

1951-52 . 

14 

17 

21 

17 

0.001 

0.05 

52-53 . 

37 

28 

8 

24 

0.001 

0.06 

53-54 . 

5 

38 

24 

22 

0.001 

0.06 

54-55 . 

19 

11 

7 

12 

0.001 

0.03 

55-56 . 

30 

42 

50 

41 

0.003 

0.11 

1956-57 . 

1 

Nil 

8 

3 

Nil 

0.01 

57-58 . 

10 

5 

23 

13 

0.001 

0.03 

58-59 . 

12 

Nil 

11 

8 

Nil 

0.02 

59-60 . 

16 

25 

Nil 

13 

0.001 

0.03 

60-61 .. .. .. 

19 

11 

11 

14 

0.001 

0.04 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

8 

4 

4 

5 

Nil 

0.01 

10 Years’ Average 

16 

18 

16 

17 

0.001 

0.05 

(1951-52 to 1960-61) 







« 

20 Years’ Average 

12 

11 

10 

11 

0.001 

0.03 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


If amt of Canal —Palkhed Right Bank 


River —Kadwa 


Month —^August 


Year 



Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 . 


9 

6 

10 

8 

Nil 

0.02 

42-43 .. .. 


4 

7 

8 

6 

99 

0.02 

43-44 .. .. 


12 

15 

13 

13 

0.001 

0.03 

44-45 .. .. 


26 

10 

5 

13 

0.001 

0.03 

45-46 .. .. 


19 

19 

22 

20 

0.001 

0.05 

1946-47 .. .. 


14 

17 

20 

17 

0.001 

0.05 

47-48 .. .. 


19 

18 

26 

21 

0.001 

0.06 

48-49 .. .. 


17 

23 

18 

19 

0.001 

0.05 

49-50 .. .. 


26 

33 

21 

27 

0.002 

0.07 

50-51 .. .. 


19 

10 

33 

21 

0.001 

0.06 

1951-52 .. .. 


21 

19 

27 

22 

0.001 

0.06 

52-53 .. .. 


28 

33 

38 

33 

0.002 

0.09 

53-54 .. .. 


14 

62 

20 

32 

0.002 

0.09 

54-55 .. .. 


26 

36 

40 

34 

0.002 

0.09 

55-56 .. .. 


43 

14 

24 

27. 

0.002 

0.07 

1956-57 . . .. 


9 

34 

45 

30 

0.002 

0.08 

57-58 .. .. 


30 

17 

31 

26 

0.002 

0.07 

58-59 .. .. 


29 

24 

12 

21 

0.002 

0.06 

59-60 .. .. 


18 

36 

23 

26 

0.002 

0.07 

60-61 .. .. 


34 

36 

32 

34 

0.002 

0.09 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

16 

16 

18 

16 

0.001 

0.04 

10 Years’ Average 

25 

31 

29 

28 

0.002 

0.07 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

21 

23 

23 

22 

0.001 

0.06 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Palkhed Right Bank 


Biver —Eadwa 


Month —September 


Year 

Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—30 

Whole 

month 

M.AJB. T.M.C. 


1941-42 .. .. .. 

14 

1 

14 

9 

0.001 

0.02 

42-43 . 

6 

7 

2 

5 

Nil 

0.01 

■ 43-44 . 

16 

22 

9 

16 

0.001 

0.04 

44-45 . 

21 

16 

18 

18 

0.001 

0.05 

45-46 . 

19 

21 

11 

17 

0.001 

0.04 

1946-47 . 

5 

13 

15 

11 

0.001 

0.03 

47-48 . 

13 

25 

Nil 

13 

0.001 

003 

48-49 . 

8 

26 

14 

16 

0.001 

0.04 

49-50 . 

Nil 

6 

1 

3 

Nil 

0.01 

50-51 ... 

13 

20 

12 

14 

0.001 

0.04 

1951-52 .. 

36 

36 

36 

36 

0.002 

0.09 

52-53 . .. 

40 

29 

39 

36 

0.002 

0.09 

53-54 .. . 

41 

27 

34 

34 

0.002 

0.09 

54-55 . 

1 

28 

31 

20 

0.001 

0.05 

55-56 . 

8 

39 

26 

25 

0.001 

0.06 

1956-57 .. .. .. 

23 

8 

6 

12 

0.001 

0.03 

57-58 .. .... 

45 

28 

14 

29 

0.002 

0.08 

58-59 .. .. .. 

12 

15 

9 

12 

0.001 

0.03 

59-60 . 

16 

31 

26 

24 

0.001 

0.06 

60-61. 

35 

33 

16 

28 

0.002 

0.07 

10 Years’ Average 

12 

16 

10 

12 

0.001 

0.03 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

26 

27 

24 

26 

0.002 

0.07 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

19 

22 

17 

19 

0.001 

0.05 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


A’ame of Canal —Palkhed Right Bank 


River —Kadwa 


Month —October 


Year Withdrawals (Cusees) Volume, of withdrawal , 

Whole 




1—10 

11—20 

21—31 

month 

M.A.F. 

TM.C. 

1941-42 .. .. 


12 

27 

22 

20 

0.001 

0.05 

42-43 .. .. 


43 

32 

30 

35 

0.002 

0.09 

43-44 .. .. 


9 

Nil 

10 

6 

Nil 

0.02 

44-45 ., .. 


20 

15 

13 

16 

0.001 

0.04 

45-46 .. .. 


18 

16 

23 

19 

0.001 

0.05 

1946-47 .. .. 


26 

26 

33 

29 

0.002 

0.08 

47-48 .. .. 


14 

25 

33 

24 

0.001 

0.06 

48-49 .. .. 


18 

20 

7 

15 

0.001 

0.04 

49-50 .. .. 


13 

11 

24 

16 

0.001 

0.04 

50-51 .. .. 


26 

24 

35 

29 

0.002 

0.08 

1951-52 .. .. 


36 

16 

23 

25 

0.002 

0.07 

52-53 .. .. 


40 

32 

36 

36 

0.002 

0.10 

53-54 .. .. 


11 

54 

41 

36 

0.002 

0.10 

54-55 .. .. 


18 

26 

52 

32 

0.002 

0.09 

55-56 .. .. 


12 

29 

20 

20 

0.001 

0.05 

1956-57 .. .. 


2 

8 

25 

12 

0.001 

0 03 

57-58 .. .. 


34 

45 

31 

36 ' 

0.002 

0.10 

58-59 .. .. 


36 

28 

22 

28 

0.002 

0.07 

59-60 .. .. 


24 

21 

36 

27 

0.002 

0.07 

60-61 .. .. 


41 

26 

40 

36 

0.002 

0.10 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

20 

20 

23 

21 

0.001 

0.06 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

25 

28 

33 

29 

0.002 

0.08 

20 Years’ Average 

23 

24 . 

28 

25 

0.002 

0.07 


(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Namt of Caned —Palkhed Right Bank River Kadwa 


Month —November 


Year Withdraweda {Cuaeca) Volume of wi thdrawal 

- -^ ^ WMe. 

1_10 11—20 21—30 month M.A.F. T.M.C. 


0.06 

0.07 

0.04 

0.06 

0.08 

0.03 

0.08 

0.02 

006 

0.08 


0.09 

0.08 

0.10 

0.09 

0.08 

0.02 

0.05 

0.11 

mi 

0.08 


10 Years' Average 
(1941-42 to 1950-51) 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

20 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 



1941-42 . 22 24 22 23 0.001 

42- 43 26 30 21 26 0.002 

43 - 44 15 22 12 16 0.001 

44 - 45 23 28 16 23 0.001 

45- 46 .. .... 25 30 35 30 0.002 

1946-47 22 1 11 H 0-001 

47 - 48 24 35 32 31 0.002 

48- 49 17 10 Nil 9 0.001 

49 - 50 25 14 28 22 0.001 

50- 51 28 34 34 32 0.002 

1951-52 35 31 35 34 0.002 

52-53 .. .... 39 24 29 31 0.002 

53.54 . 38 45 36 40 0.002 

54 - 55 .. .. .. 31 43 31 35 0.002 

55- 56 ...... 25 36 34 32 0.002 


1956-57 . 1^ ^ 

57-58 ...... 24 13 17 18 0.001 

53-59 . 45 43 34 41 0.002 

59.50 . Nil Nil Nil Nil Ai/ 

60-61 . 43 17 28 29 0.002 
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MEAN WITHDBAWALS B\ TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Carud —Palkhed Right Bank 


Kadwa 


Month —December 


Year 

Withdrawals (Cuaeca) 


Volume of withdrawal 


1 

o 

7 

o 

T 

Whole 

month 

M,A.F. T.M.C. 


1941-42 . 

21 

21 

19 

20 

0.001 

0.05 

42-43 .. .. .. 

22 

19 

10 

17 

0001 

0.05 

43-44 . 

22 

24 

20 

22 

0.001 

0.06 

44-45 .. .. .. 

22 

20 

21 

21 

0,001 

006 

45-46 . 

21 

24 

22 

23 

0-001 

0.06 

1946-47 . 

11 

10 

19 

13 

0.001 

0.03 

47-48 . 

17 

33 

24 

25 

0.002 

0.07 

48-49 . 

21 

10 

18 

16 

0.001 

0.04 

49-50 . 

12 

33 

21 

22 

0.001 

0.06 

50-51 .. . - ' • • 

37 

25 

25 

29 

0.002 

0.08 

1951-52 . 

29 

27 

37 

31 

0.002 

0.08 

52-53 .. 

37 

6 

30 

24 

o.ooi 

0.06 

53-54 ., 

16 

31 

15 

20 

0.001 

0.05 

54-55 . 

16 

37 

30 

28 

0.002 

0.07 

55-56 .. 

24 

30 

38 

31 

0.002 

0.08 

1956-57 . 

19 

6 

11 

12 

0.001 

0.03 

57-58 .. .. . • 

19 

35 

19 

24 

0.001 

0.06 

58-59 . 

24 

29 

43 

32 

0.002 

0.09 

59-60 . 

mi 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

60-61 . 

1 

48 

1 

16 

0.001 

0.04 

10 Years’ Average 

21 

22 

20 

21 

0.001 

0.06 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

18 

25 

22 

22 

0.001 

0.06 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

20 

23 

21 

21 

0.001 

0.06 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Namt of C/anai—Palkhed Right Bank 


River—KuAmn 


Month —January 


Year 


Withirctwaita {Cuaeea) 


Volume of withdrawal 



1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.G. 

1941-42 

19 

18 

16 

18 

0.001 

0.05 

42-43 . 

12 

23 

15 

16 

0.001 

0.04 

43-44 . 

26 

19 

22 

22 

0.001 

0.06 

44-45 . . 

16 

18 

16 

17 

0.001 

0.05 

45-46 . 

31 

27 

22 

27 

0.002 

0.07 

1946-47 . 

21 

10 

18 

16 

0.001 

0.04 

47-48 . 

33 

21 

16 

23 

0.001 

0.06 

48-49 . 

22 

13 

25 

20 

0.001 

0.05 

49-50 . 

20 

28 

15 

21 

0.001 

0.06 

50-51 . 

32 

29 

24 

28 

0.002 

0.07 

1951-52 . 

30 

38 

39 

36 

0.002 

0.10 

52-53 . 

30 

Nil 

29 

20 

0.001 

0.05 

53-54 . 

34 

22 

24 

27 

0.002 

0.07 

54-55 . 

12 

42 

27 

27 

0.002 

0.07 

55-56 . 

36 

26 

17 

26 

0.002 

0.07 

1956-57 . 

22 

30 

27 

26 

0.002 

0.07 

57-58 .. .. ■ • 

9 

26 

3 

12 

0.001 

0.03 

58-59 . 

26 

33 

27 

29 

0.002 

0.08 

59-60 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

60-61 . 

21 

2 

■ 32 

19 

0.001 

0.05 

10 Years’ Average 

23 

21 

19 

21 

0.001 

0.06 

(1941-42 to 1950-51) 

10 Years’ Average 

22 

22 

22 

22 

0.001 

0.06 

(1951-52 to 1960-61) 

20 Years’ Average 

22 

21 

20 

22 

0.001 

0.06 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Palkhed Right Bank 


River —Kadwa 


Month —February 


Year 

WilhdrawaU (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—28/29 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 




19 

19 

9 

16 

0.001 

0.04 

42-43 




24 

20 

9 

IS 

0.001 

0.04 

43-44 



t • 

16 

15 

15 

16 

0.001 

0.04 

44-45 




13 

17 

13 

15 

0.001 

0.04 

45-46 




28 

34 

18 

27 

0.001 

0.07 

1946-47 



• • 

27 

24 

33 

28 

0.002 

0.07 

47-48 




33 

21 

33 

29 

0.002 

0.07 

48-49 




25 

13 

33 

23 

0.001 

0.06 

49-50 




33 

23 

16 

24 

0.001 

0.06 

50-51 




30 

25 

32 

28 

0.002 

0.07 

1951-52 




32 

36 

23 

31 

0.002 

0.08 

52-53 




29 

Nil 

2 

10 

0.001 

0.02 

53-54 




15 

20 

7 

14 

0.001 

0.03 

54-55 




1 

37 

16 

18 

0.001 

0.04 

55-56 




37 

12 

18 

22 

0.001 

0.06 

1956-57 




15 

17 

32 

21 

0.001 

0.05 

57-58 




25 

18 

5 

17 

0.001 

0.04 

58-59 




42 

28 

14 

28 

0.002 

0.07 

59-60 




16 

12 

31 

19 

0.001 

0.05 

60-61 




1 

9 

Nil 

3 

Nil 

0.01 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

25 

21 

21 

22 

0.001 

0.06 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

21 

19 

15 

18 

0.001 

0.04 

20 Years’ Average 

23 

20 

18 

20 

0.001 

0.05 


(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN^DAY PERIODS AND MONTHS 


Namt of Canal —Palkhed Right Bank 


i8»t»r-~KadWa 


Month —March 


Tear _ Withdraxoalt (Cuteea) _ Volume of withdrawal 

Whole 






1—10 

11—20 

21—31 

month 


T.M.C.. 

1941-42 



f 

16 

23 

19 

19 


0.05 

42-43 




13 

17 

20 

17 



43-44 

, , 

* ■ 


20 

16 

23 

20 


0.05 

44-45 


^ ■ 


18 

14 

22 

18 



45-46 

•• 



17 

36 

28 

27 


0.07 

1946-47 


■ 


25 

31 

31 

29 

0.002 

0.08 


* , 



18 

36 

29 

28 


0.08 

48-49 


• « 

• « 

21 

20 

31 

24 



49-50 

, , 

« * 

• « 

31 


36 

29 



50-51 

.. , 



28 

31 

28 

29 

0.002 

0.08 

1951-52 


• 


38 

36 

. 37 

37 


0.10 

52-53 



• 

34 

Nil 

Nil 

11 

0.001 

0.03 

53-54 

, , 


» 

29 

24 

5 

19 

0.001 


5A-55 



* 

15 

31 


26 


0.07 

55-56 

• • 

• 



36 

29 

32 


0.09 

1956-57 


« 



18 


23 


0.06 

57-58 

, , 

« 


14 

12 

5 



0.03 

58-59 





28 


26 


mmm 


, , 




9 

23 

18 







8 


Nil 

6 

Nil 



10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

21 

24 

27 

24 

0.001 

0.06 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

25 

20 

17 

21 

0.001 

0.06 

20 Years’ Average 

23 

22 

22 

22 

0.001 

0.06 


(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


.Vam« of Canal — Palkhed Right Bank 


Eivtr — Kadva 


ifontA—Apiril 


Year Withdrawals (Gusecs) Volume of withdrawal 

Whole 



1—10 

11—20 

21—30 

month 

M.A.F. 

TM.G. 

1941-42 . 

21 

18 

12 

17 


0.04 

42-43 . 

23 

17 

13 

18 


0.05 

43-44 .... .. 

9 

27 

19 

19 


0.05 

44-45 . 

16 

17 

18 

17 

0.001 

0.04 

45-46 . 

22 

22 

33 

26 

0.002 

0.07 

1946-47 . 

26 

21 

24 

24 

0.001 

0.06 

47-48 . 

35 

24 

35 

31 

0.002 

0.08 

48-49 .•• 

27 

20 

27 

25 

0.001 

0.06 

49-50 . 

19 

28 

40 

29 

0.002 

0.08 

50-51 . 

34 

35 

16 

28 

0.002 

0.07 

1951-52 .. .... 

39 

29 

18 

29 

0.002 

0.08 

52-53 . 

29 

10 

Nil 

13 

0.001 

0.03 

53-54 . 

36 

29 

4 

23 

0.001 

0.06 

54-55 . 

33 

25 

16 

25 

0.001 

0.06 

55-56 . 

(29) 

(21) 

(12) 

{21) 

(0.001) 

(0.05) 

1956-57 . 

30 

30 

36 

32 

0.002 

0.08 

57-58 . 

17 

17 

5 

13 

0.001 

0.03 

58-59 .. .... 

41 

13 

12 

22 

0.001 

0.06 

59-60 . 

25 

24 

18 

22 

0.001 

0.06 

60-61 . 

8 

9 

Nil 

6 

Nil 

0.02 

10 Years’ Average 

23 

23 

24 

23 

0.001 

0.06 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

29 

21 

12 

21 

0.001 

0.05 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

26 

22 

18 

22 

■ 0.001 

0.06 


(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Palkhed Right Bank 


R*v«r—Kadwa 


Month —May 


Year 

Withdrawals (Cusees) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—31 

Whole ■ 
month 

M.A.F. T,M.C. 


1941-42 



11 

10 

14 

12 

0.001 

0.03 

42-43 



22 

16 

16 

18 

0.001 

0.05 

43-44 



23 

17 

19 

20 

0.001 

0.05 

44-45 



16 

17 

16 

16 

0.001 

0.04 

45-46 



19 

15 

17 

17 

0.001 

0.05 

1946-47 



36 

37 

27 

33 

0.002 

0.09 

47-48 

• ♦ • • 


23 

20 

30 

24 

0.001 

0.06 

48-49 

• f • « 


25 

13 

4 

14 

0.001 

0.04 

49-50 

• ■ • - 


23 

15 

Nil 

12 

0.001 


50-51 



31 

24 

22 

26 

0.002 

007 

1951-52 



31 

12 

18 

20 

0.001 

0.05 

52-53 



Nil 

21 

Nil 

7 

Nil 


53-54 



34 

18 

10 

20 

0.001 


54-55 

• * • « 


30 

27 

3 

19 

0.001 


55-56 

It • • 


30 

27 

10 

22 

0.001 

0.06 

1956-57 



26 

25 

24 

25 

0.002 

0.07 

57-58 

1 r « • 


19 

2 

11 

11 

0.001 

0.03 

58-59 



20 

Nil 

16 

12 

0.001 

0.03 

59-60 



22 

2 

12 

12 

0.001 

mm 

60-61 



11 

9 

Nil 

6 

Nil 

mm 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

23 

18 

16 

19 

0.001 

0.05 

10 Years’ Average 

22 

14 

10 

15 

0.001 

0.04 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

23 

16 

13 

17 

0.001 

0.05 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Vamt of Canal — Wadali Right Bank 

M(mth~3ant 


River —Kadwa 

Year 

Withdrawals {Cusecs) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11-^20 21—30 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 

« • • • ■ • 




6 

Nil 

0.02 

42-43 





6 

■« > 

0.02 

43-44 

• . • • 




4 


0.01 

44-45 

• • • i « . 




3 

«1 

0.01 

45-46 

. . 




5 

»> 

0.01 

1946-47 





6 

Nil 

0.02 

47-48 

• • « • . • 




9 

0.001 

0.02 

48-49 

< • • t < • 

* « 



4 

Nil 

0.01 

49-50 

• . . * . . 




4 

♦ > 

0.01 

50-51 

.. 




3 


0.01 

1951-52 





1 

Nil 

Nil 

52-53 

• « . . • * 

• • 



4 


0.01 

53-54 

« • at • • 

1 



5 

>> 

0.01 

54-55 

. . • • « • 

• 



5 

> 1 

0.01 

55-56 

. 

• 



10 

0.001 

0.03 

1956-57 





3 

Nil 

0.01 

57-58 





4 


0.01 

58-59 





2 


0.01 

59-60 





2 

>> 

0.01 

60-61 





3 

>> 

0.01 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

* • 

• • 

5 

Nil 

0.01 

10 Years’ Average 



4 

Nil 

0.01 

(1951-52 to 1960-61) 






20 Years’Average 



4 

Nil 

0.01 

0941-42 to 1960-61) 
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mean withdrawals by ten-day periods and months 


Name of Canal— Wadali Right Bank 

Month —July 


River —Kadwa 

Year 

WithdrawaJe (Cusecs) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 21—31 

Whole 

month 

M.AJ'. T.M.C. 


1941-42 . 

. 




2 

Nil 

0.01 


42-43 . 





1 

99 

Nil 


43-44 . 


• • 



2 

99 

0.01 


44-45 . 





Nil 

99 

Nil 


45-46 . 





5 

99 

0.01 


1946-47 . 


• « 



3 

Nil 

0.01 


47-48 . 





6 

99 

0.02 


48-49 . 

» • 




3 

99 

0.01 


49-50 . 

• f 




4 

99 

0.01 


50-51 . 

• 4 




1 

99 

Nil 


1951-52 . 





2 

Nil 

0.01 


52-53 . 

1 « 




5 

99 

0.01 


53-54 . 

« • 




4 

99 

0.01 


54-55 . 





4 

99 

0.01 


■ 55-56 . 


• 9 



12 

0.001 

0.03 


1956-57 . 


• • 



2 

Nil 

0.01 


57-58 .. .. .. 


« • 



4 

99 

0.01 


58-59 . 





1 

9 ) 

Nil 


59-60 . 





4 

99 

0.01 


60-61 . 





5 

9 9 

0.01 


10 Years’ Average 





3 

Nil 

0.01 


(1941-42 to 1950-51) 









10 Years’ Average 





4 

Nil 

0.01 


(1951-52 to 1960-61) 









20 Years’ Average 





4 

Nil 

0.01 


(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BV TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Cunal —Wadali Right Bank iiitier—Kadwa 


Month —Angast 


Year Withdrawals (Cusecs) Volume of withdrawal 

Whole 

1—10 11—20 21—31 month M.A.F. T.M.C. 


1941-42 ■. •• •• 6 Nil 0.02 

42- 43 .. •• .. i „ 0.01 

43- 44 .. .. .. 4 „ 0.01 

44- 45 .. .. -. Nil „ Nil 

45- 46 .. .. .. 5 „ 0.01 

1946-47 .. .. •• 5 Nil 0.01 

47- 48 .. •• .. S „ 0.02 

48- 49 •• •• •• 6 „ 0.02 

49- 50 . .. .. •. 7 „ . 0.02 

50- 51. .. 4 „ 0.01 

1951-52 . •• •• •• S Nil 0.01 

52-53 . •• •• •• 6 „ 0.02 

53- 54 . .. ■ • ■ • 18 0.001 0.05 

54- 55 •• •• •• 10 0.001 0.03 

55- 56 . .. . ■ • • 6 Nil 0.02 

1956-57 .. .... .. .. .. 7 Nil 0.02 

57- 58 .. •• •• 7 „ 0.02 

58- 59 .. .. •• 5 „ 0.01 

59- 60 . .. .. 7 „ 0.02 

60- 61 . .. . • 10 0.001 0.03 


10 Years’ Average .. .. ■■ 5 Nil 0.01 

(194 1-42 to 1950-51) _____ 

10 Years’ Average .. .. .. 8 Nil 0.02 

(1951-52 to 1960-61) 


20 Years’ Average .. .. .. 6 Nil 0.02 

(1941-42 to 1960-61) ' __ 
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Mean withdrawals by ten-day periods and months 


Name of <?aRa2— Wadili Right Bank 


Bivtr —Kadwa 


Jfont4>-September 


Taar 

Withdrawala (Cuaeea) 



Volume of wiihdraioal 

1—10 

11—20 

21 

-30 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.O. 

1941-42 .. .. 





6 

Nil 

0.02 

42-43 .. .. 

» ■ ■ « 




4 

»» 

0.01 

43-44 .. .. 





4 

yf 

0.01 

44-45 .. .. 

« ■ * • 




4 

»y 

0.01 

45-46 .. .. 





9 

0.001 

0.02 

1946-47 .. .. 

4 • * • 




4 

Nil 

0.01 

47-48 .. .. 

• • « • 




5 


0.01 

48-49 .. .. 

• ■ 4 4 




9 

0.001 

0.02 

49-50 .. .. 

< • 4 4 




1 

Nil 

Nil 

50-51 .. .. 

4 4 4 * 




3 


0.01 

1951-52 .. .. 

4 4 4 4 




8 

Nil 

0.02 

52-53 .. .. 





18 

0.001 

0.05 

53-54 .. .. 





18 

0.001 

0.05 

54-55 .. .. 

4 4 4 4 




6 

Nil 

0.02 

55-56 .. .. 

4 4 4 4 




7 

y y 

0.02 

1956-57 .. .. 

• 4 4 4 




4 

Nil 

0.01 

57-58 .. .. 





9 

0.001 

0.02 

58-59 .. .. 





7 

Nil 

0.02 

59-60 .. .. 





7 

yy 

0.02 

60-61 .. .. 





7 

yy 

0.02 

10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 





5 

Nil 

• 

0.01 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 





9 

0.001 

0.02 

20 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 





7 

Nil 

0.02 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Nami of Canal —Wadali Right Bank 


River—Kadwa 


ifontk—October 


Year _ WithdratvaU (Gutecs) _ Volume of withdrawal 

Whole 

1—10 11—20 21—31 month M.A.F. T.M.C. 


1941-42 

42- 43 

43- 44 

44- 45 

45- 46 

1946-47 

47- 48 

48- 49 

49- 50 

50- 51 

1951-52 

52- 53 

53- 54 

54- 55 

55- 56 

1956-57 

57- 58 

58- 59 

59- 60 

60- 61 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 


5 

Nil 

0.02 

12 

0.001 

0.03 

S 

Nil 

0.01 

6 

>) 

0.02 

9 

0.001 

0.02 

12 

0.001 

0.03 

10 

0.001 

0.03 

6 

Nil 

0.02 

4 

S9 

0.01 

9 

0.001 

0.02 

4 

Nil 

0.01 

15 

0.001 

0.04 

15 

0.001 

0.04 

11 

0.001 

003 

6 

Nil 

0.02 

4 

Nil 

0.01 

9 

0.001 

0.02 

9 

0.001 

0.02 

8 

Nil 

0.02 

8 

>7 

0.02 


8 Nil 0.02 


10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 


9 0.001 0.02 


20 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 


8 


Nil 


0.02 














MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Cana !—Wadali Right Bank 


Riwr —Kadwa 


Month —November 


Year 

Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 

1—10 11—20 21—30 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 . 


10 

0.001 

0.03 

42-43 . 

* « • • • • 

10 

0.001 

0.03 

43-44 . 


8 

Nil 

0.02 

44-45 . 

. * • • • « 

8 

>> 

0.02 

45-46 . 

.. 

12 

0.001 

0.03 

1946-47 . 


7 

Nil 

0.02 

47-48 . 

. • • . • • 

11 

0 001 

0.03 

48-49 . 


2 

Nil 

0.01 

49-50 . 

. « • • * • 

3 

>9 

0.01 

50-51 .. .. •. 

.. 

6 


0.02 

1951-52 . 


UO) 

(0.001) 

(0.03) 

52-53 .... .. 

« . • • 

18 

0.001 

0.05 

53-54 . 

* f * • * * 

11 

0001 

0.03 

54-55 . 

« « • ♦ • • 

12 

0.001 

0.03 

55-56 . 

. ■ 

7 

Nil 

0.02 

1956-57 .. 


2 

Nil 

0.01 

57-58 . 


9 

0.001 

0.02 

58-59 . 

. . ♦ . » • 

12 

0.001 

0.03 

59-60 . 

. . 

10 

0.001 

0.03 

60-61 . 

.. 

8 

Nil 

0.02 

10 Years’ Average 


8 

Nil 

0.02 

(1941-42 to 1950-51) 





10 Years’ Average 


10 

0.001 

0.03 

(1951-52 to 1960-61) 





20 Years’ Average 

.. 

9 

0.001 

0.02 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY. PERIODS AND MONTHS 


of Ganal — Wadali Right Bank 


Rivtr —Kadwa 


Month —December 


Tear 

Withdrawals (Cusees) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—31 

WhoU 

month 

M.AJ. T.M.C. 


1941-42 



. - 

9 

0.001 

0.02 

42-43 .. . 



. . 

6 

mi 

0.02 

43-44 . 



, . 

10 

0,001 

0.03 

44-45 . 




7 

mi 

0,02 

45-46 .. .. .. 




9 

0.001 

0.02 

1946-47 . 




6 

Nil 

0.02 

47-48 . 



. , 

12 

0.001 

0.03 

48-49 .. .. .. 



. 

4 

Nil 

0.01 

49-50 . 



. 

6 

>9 

0.02 

50-51 . 




8 

9 9 

0.02 

1951-52 . 



, , 

7 

Nil 

0.02 

52-53 . 



• 

15 

0.001 

0.04 

53-54 . 




9 

0.001 

0.02 

54-55 . 



. 

7 

Nil 

0.02 

55-56 . 




6 

>9 

0.02 

1956-57 . 



, 

4 

Nil 

0.01 

57-58 . 




7 

>9 

0.02 

58-59 . 



. 

7 

y 

0.02 

59-60 . 



« 

8 

>y 

0.02 

60-61 . 




6 

99 

0.02 

10 Years’ Average 




8 

Nil 

0.02 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 




8 

Nil 

0.02 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 




8 

Nil 

0.02 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Wadali Right Bank 


River —Kadwa 


Month —January 


Tear 

WithdrawaU {Cuse.cs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 


. 




9 

0.001 

0.02 

42-43 






7 

Nil 

0.02 

43-44 






8 

f « 

0.02 

44-45 






7 

>9 

0.02 

45-46 


• • • < 




9 

0.001 

0.02 

1946-47 


• « • ♦ 




5 

Nil 

0.01 

47-48 


< • • « 




8 

99 

0.02 

48-49 






6 

99 

0.02 

49-50 


« * • • 




8 

9* 

0.02 

50-51 


• « • • 




7 

99 

0.02 

1951-52 


• • « • 




9 

0.001 

0.02 

52-53 






12 

0.001 

0.03 

53-54 






8 

Nil 

0.02 

54-55 






7 

99 

0.02 

55-56 






8 

99 

0.02 

1956-57 






6 

Nil 

0.02 

57-58 






5 

99 

0.01 

58-59 






8 

99 

0.02 

59-60 






9 

0.001 

0.02 

60-61 






4 

Nil 

0.01 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 


• • 

7 

Nil 

0.02 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 



8 

Nil 

0.02 

20 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 

.. 


8 

Nil 

0.02 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name, of Canal —Wadali Right Bank 


River —Kadwa 


M onih —February 


Year 

Withdrairals (Cusecs) 



Volume of withdraival 

1—10 

11—20 

21- 

-28/29 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 . 





7 

Nil 

0.02 

42-43 . 





7 

tt 

0.02 

43-44 . 





7 

tt 

0.02 

44-45 . 





6 

yi 

6.01 

45-46 . 





7 


0.02 

1946-47 . 





11 

0.001 

0.03 

47-48 .. .. ■ • 





10 

0.001 

0.03 

48-49 





5 

Nil 

0.01 

49-50 . 





8 

99 

0.02 

50-51 . 





7 

99 

0.02 

1951-52 . 





14 

0.001 

0.04 

52-53 . 





8 

Nil 

0.02 

53-54 . 





6 

99 

0.01 

54-55 . 





8 

99 

0.C2 

55-56 . 





8 

99 

0.02 

1956-57 . 





5 

Nil 

0.01 

57-58 . 





4 

9* 

0.01 

58-59 . 





7 

9 9 

0.02 

59-60 . 





7 

99 

0.02 

60-61 .. .. •• 





4 

99 

0.01 

10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 





8 

Nil 

0.02 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 





7 

Nil 

0.02 

20 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 





7 

Nil 

0.02 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Namt of (7anal—Wadali Right Bank 


River —Kadira 


ifont^March 


Withdrawals (Cuatce) 

1—10 11—20 21—31 


Whole 

month 


Volume of urithdrawai 


M.AJ'. T.M.C. 



41- 42 

42- 43 

43- 44 

44- 45 

45- 46 


1946-47 

47- 48 

48- 49 

49- 50 

50- 51 

1951-52 

52- 53 

53- 54 

54- 55 

55- 56 

1956-57 

57- 58 

58- 59 

59- 60 

60- 61 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 


10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 


20 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 


7 


Nil 


0.02 






















BY, r A^D, JVIQI^TflS 


N(tm^ of Canal — Wadali Right Bank ^iver—^,adwa 




Year 

Witk^rfiwala {Cuaeca) 


Volume of withdrawal 

i 

O 

1 

o 

21—30 

Whole 

month 

M,A.F. 

T.M.C. 

1941-42 . 

• • a • 


8 

Nil 

0.02 

42,-43 . 

■ • a • 


6 

ft 

0.02 

,43-44 . 

• a • • 


7 

ft 

0.02 

, 44-45 ., ., . 



6 

» » 

0.02 

45-46 .. ., . 

* • a a 


10 

0.001 

0.03 

1946-47 .. . 



7 

Nil 

0.02 

.47-48 .. .. . 

• • • a 


9 

0.001 

0.02 

48-49 . 

• • a a' 


6 

Nil 

0,02 

49-50 . 

a a a , 


8 

tf 

0.02 

50-51 . 

a > • a 


8 

ft 

0.02 

1951-52 . 



7 

Nil 

0.02 

■ 52-53 . 



4 

» > 

0.01 

53-54 . 



5 

<1 f 

0.01 

54-55 .. ... 

a a a a 


5 

i 

0.01 

.55-56 . 

a a * a 


6 

tf 

0.02 

1956-57 . 

a a a a 


6 

Nil 

0.02 

57-58 . 



3 

1 > 

0.01 

58-59 ... .. . 



3 

y 1 

0.01 

,59-60 . 



4 

11 

0.01 

60-61 



2 

t r 

0.01 

10 Years’ Average 

a a 

. , 

8 

Nil 

0.02 


(1941-42 to 1950-51; 


10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 


. 

4 

Nil 

0.01 

20 Years’ Average 
(1941-42 lo 1960-61) 


. 

6 

Nil 

0.02 
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MEAN^ WITHDRAWALS BY'TKN-DAV'PEWODS'AIW^MONTHS 


Nami of (^anat—Wadali Right Bank 


Ripef^Kilhra 


«4fo«(h-^May 


. Year . WUhdrawtde {Cuaecg) Volume of withdrawal 

Whole 

1—10 11—20 21—31 mmh M.A.F. T.M.C. 


1941-42 .. 


, , 



7 

Nil 

0.02 

42-43 .. 





7 

»» 

‘ 0.02 

43-44 .. 





7 

»» 

‘^ O . i)2 

44-45 .. 





8 

»v 

^ 0.02 

45-46 .. 





7 

»> 

'■ O.02 

1946-47 . - 





11 

0.001 

0f03 

47-48 .. 





9 

0.001 

0:02 

48-49 .. 





9 

0.001 

0i02 

49-50 .. 





5 

Nil 

> 0.01 

50-51 .. 



• * 


9 

0.001 

0162 

1951-52 .. 





9 

0.001 

0.02 

52-53 .. 





2 

Nil 

o;oi 

53-54 .. 





3 

>> 

0.01 

54-55 .. 





9 

0.001 

0.02 

55-56 .. 



♦ ♦ 


4 

Nil 

0.01 

1956-57 .. 


• 



6 

Nil 

' 6.02 

57-58 .. 





3 

>> 

001 

58-59 .. 





3 

»» 

001 

59-60 .. 





J 

y» 

OOl 

60-61 .. 





2 

tf 

0.01 


10 Years’ Average • • ■ ■ 8 

(1941-42 to 1950-5 1)__ 

10 Years’Average ■ .. .. •• 5 Nil 

(1951-52.to 1960-61) ___ _ ' . . 

20 Years’Average .. .. .. 6 Nil 04)2 

(1941-42 to 1960-61) __ 














MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS. 


Name of Canal—Oxta Tambat Right Bank R*wr~Banganga 

Month —Jnne 


Year Withdraiixils (Cuseca) Volume of withdrawal 

Whole 

1_10 11—20 21—30 month M.A.F. T.M.C. 


1941-42 . • • JO 0.001 0.03 

42- 43 . .. .. 13 0.001 0.03 

43- 44 ...... .. .. 11 0.001 0.03 

44- 45 . .. 11 0.001 0.03 

45- 46 .. .. •• 18 0.001 0.05 

1946-47 . • • • • • • 18 0.001 0.03 

47- 43 . .. .. 18 0.001 0.05 

48- 49 . .. .. .. 2 Nil 0.01 

49- 50 . .. 14 0.001 0.04 

50- 51 .. •• •• 8 Nil 0.01 

1951-52 . .. .. .. 13 0.001 0.03 

52-53 . .. .. 14 0.001 0.04 


53- 54 . .. .. • • 8 Nil 

54- 55 . . • • • • • 5 

55- 56 . .. .. • • 1^ 0.001 

1956-57 . .. • • • • 15 0.001 

57- 58 . .. .. .. 11 0.001 

58- 59 . .. .. .. 9 0.001 

59- 60 . . • .. • • 5 Nil 

60- 61 . .. • • 14 0.001 


10 Years’ Average . ■ • • • • 12 0.001 0.03 

(1941-42 to 1950-51)_ 


10 Years’ Average • • 11 0.001 0.03 

(1951-52 to 1960-61) ___ 

20 Years’ Average •. •. 11 0.001 0.03 

(1941-42 to 1960-61) _._ 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal— Qzn Tambat Right Bank 


River^Bangaaga. 


Hqnilir—ivlj 


Year 


Withdrauiala (Cusecs) 


Volume of withdrawal. 


1—10 

11—20 21—31 

Whole 

month 

T.M.C. 


1941-42 . - .. 



4 4 

2 

Nil 

0.01 

42-43 .. <. 




1 

tt 

.Nil 

43-44 .. .. 




3 


0.Q1 

44-45 .. -. 

• • < • 



Nil 

9P 

Nil 

45-46 . . .. 

* • 4 ■ 



8 

ft 

0.02 

1946-47 .. 

• * • • 



16 

0.001 

0.04 

47-48 . 

> • - • 


• 

15 

0.001 

0.04 

48-49 .. .. 



* 4 

7 

Nil 

0.02 

49-50 .. ,. 

» • 4 4 


« 

6 

ft 

0.02 

50-51 .. .. 

t • 4 4 



Nil 

ff 

Nil 

1951-52 .. .. 

• 4 • 4 



14 

0.001 

113 

52-53 .. .. 

* • 4 4 



23 

0.001 

mm 

53-54 .. .. 

14 • « 



17 

0.001 


54-55 .. .. 

4 4 4 4 



15 

0.001 

mm 

55-56 




31 

0.002 

0.08 

1956-57 .. .. 

4 4 ' • 



6 

Nil 


57-58 .. .. 

* * * • 



14 

0.001 

0.04 

58-59 .. .. 

• • 4 4 



8 

Nil 


59-60 .. .. 




11 

0.001 


60-61 .. .. 

• * • • 



12 

0.001 



10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

.. 

6 

Nil 

0-02 

10 Years’ Average 

• 4 

15 

0.001 

0.04 

(1951-52 to 1960-61) 





20 Years’ Average 


10 

0.001 

0.03 

(1941-42 to 1960-61) 






( 457 ) 






























MtAlS WrrhbRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


y^me of Canal — Oz«r Tamlwt Right Bank 


Rimr —Bangaaga 


Month —August 


Year 


Withdrawals (Gusecs) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

194M2 .. . 





4 

Nil 

0.01 

42-43 .. 

4 . 


. 


4 

yi 

0.01 

43-44 .. 


► * 



5 

yy 

0.01 

44-45 .. 

* . 

. « 

. . 

. ^ 

3 

yy 

0.01 

45-46 .. 

■ -■ 

•• 

•• 


13 

0.001 

0.03 

1946-47 .. 





6 

Nil 

0.02 

47-48 .. 

, . 



, , 

14 

0.001 

0.04 

48-49 .. 

. 

. . 


, , 

13 

0.001 

0.03 

49-50 .. 

. . 

• « 

, , 


23 

0.001 

0.06 

50-51 .. 



•• 


15 

0.001 

0.04 

1951-52 .. 





22 

0.001 

0.06 

52-53 .. 

. 

* 

, , 


22 

0.001 

0.06 

53-54 .. 

. . 

. 


, , 

17 

0.001 

0.05 

54-55 .. 

. . 

. . 

, , 


31 

0.002 

0.08 

55-56 .. 

. . . 


•• 


22 

0.001 

0.06 

1956-57 .. 

, , 

.. 



18 

0.001 

0.05 

57-58 .. 

. ■ 

. « 

. , 


26 

0.002 

0.07 

58-59 .. 

4 . 

. . 



18 

0.001 

0.05 

59-60 .. 


. . 

, . 

, , 

15 

0.001 

0.04 

60-61 

- - 

4 4 



22 

0.001 

0.06 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

.. 


10 

0.001 

0.03 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

• - 


21 

0.001 

0.06 

20 Years' Average 
(1941-42 to 1960-61) 



16 

O.OOl 

0 04 
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MEAN WITHD^WALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Hamt of Canal— Ozar Tuibat Right Baak 


River—Baagaaga 


ifoalk—Saptcmbn 


Year 

Withdratoal* (Cusecs) 


Volume of viithdrawal 


1—10 11—20 21—30 

WhoU 

month 

M.AJ'. TM.C. 


1941-42 . 




7 

Nil 

0.02 

42-43 . 

, • 


. 

5 

ft 

0.01 

43-44 . 

k , 


. 

17 

0.001 

0.04 

44-45 . 

• • 


. • 

9 

0.001 

0.02 

45-46 . 



• • 

15 

0.001 

0.04 

1946-47 . 




(10) 

(0.001) 

(0.03) 

47-48 . 

, . 


. 

6 

Nil 

0.02 

48-49 . 

, . 


• 

12 

0.001 

0.03 

49-50 . 

, , 


, » 

1 

Nil 

Nil 

50-51 . 



•• 

18 

0.001 

0.05 

1951-52 . 



.. 

26 

0.002 

0.07 

52-53 . 

« . 


. . 

24 

0.001 

0.06 

53-54 . 



. . 

25 

0.001 

0.06 

54-55 . 

« « 


. • 

17 

0.001 

0.04 

55-56 . 

• 



16 

0.001 

0.04 

1956-57 . 

... 



12 

0.001 

0.03 

57-58 .. .. .. 

. , 


. . 

23 

0.001 

0.06 

58-59 . 

. . 


. ♦ 

12 

0.001 

0.03 

59-60 . 



. . 

20 

0.001 

0.05 

60-61 



’ • 

23 

0.001 

0.06 

10 Years’ Average 




10 

0.001 

0.03 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 




20 

0.001 

0.05 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 




15 

0.001 

0.04 

(1941-42 to 1960^1) 
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WITHDRAWALS BY TBffrDAY PERIOPS. AND MONTHS 


zVAMe of Canals—Qz«t Tam bat Right Bank 


River—BangiVlga 


lf«mifr—October 


Tear 

Withdrawal {Custcs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T,M.C. 


1941-42 .. 






12 

. 0.001 


42-43 .. 



- . , 



30 


mm 

43-44 






6 

Nil 

0.02 

44-45 . . 






II 

0.001 

0.03 

45-46 .. 






16 

0.001 

0.04 

1946-47 .. 






19 

0.001 

0.05 

47-48 .. 






14 

0.001 

0.04 

48-49 .. 






13 

0.001 

0.03 

49-50 .. 



* < 



14 

0.001 

0.04 

50-51 .. 

• • 


« 4 



25 

0.002 

0.07 

1951-52 .. 



• • 



13 

0.001 

0.03 

52-53 






16 

0.001 

0.04 

53-54 .. 

• « 

« 4 




18 

0.001 

0.05 

54-55 .. 

• « 

• 4 




25 

0.002 

0.07 

55-56 .. 

4 • 

* 4 




16 

0.001 

0.04 

1956-57 .. 






14 

0.001 

0.04 

57-58 .. 






26 

0.002 

0.07 

58-59 .. 






21 

0.001 

0.06 

59-60 .. 






15 

0.001 

004 

60-61 .. 

4 k 





21 

0.001 

0.06 


10 Years’ Average 
( 1941-42 to 1950-51) 

16 

0.001 

0.04 

10 Years’ Average .. 

(1951-52 to 1960-61) 

18 

0.001 

0.05 

20 Years’ Average • • 

17 

0.001 

0.05 

(1941-42 to 1960-61) 



---—-- 


( m y 







MEAN WITHDRAWALS BY TEN DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Ozar Tambat Right Bank 


River —Banganga 


Month —November 


Year 

Withdrawals (Guseca) 


Volume of withdrawal 

1—10 11—20 

21—30 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.G. 

1941-42 .. .. .. 




17 

0.001 

0.04 

42-43 . 

, , 

• . 

* * 

26 

0.002 

0.07 

43-44 .. .... 

. . 

. . 

. . 

20 

0.001 

0.05 

44-45 .... .. 

, * 

» . 

• • 

15 

0.001 

0.04 

45-46 . 


•• 

•• 

27 

0.002 

0.07 

1946-47 . 

• • 

• • 


9 

0.001 

0.02 

47-48 . 

• • 

• • 

. . 

22 

0.001 

0.06 

48-49 . 


• . 

• « 

7 

Nil 

0.02 

49-50 . 


« • 

• • 

20 

0.001 

0.05 

50-51 . 

, .. 

•• 

•• 

19 

0.001 

0.05 

1951-52 . 




22 

0.001 

0.06 

52-53 . 


. • 

• • 

15 

0.001 

0.04 

53-54 . 


• « 

• « 

22 

0.001 

0.06 

54-55 . 


. • 

• • 

25 

0.001 

0.06 

55-56 . 

•• 

•• 

•• 

24 

0.001 

0.06 

1956-57 . 




7 

Nil 

0.02 

57-58 .. .. .. 


• « - 

. . 

15 

0.001 

0.04 

58-59 . 


, • 

• . 

27 

0.002 

0.07 

59-60 . 

, , 

, . 

* . 

19 

0.001 

0.05 

60-61 . 


' • 

• ■ 

13 

0.001 

0.03 

10 Years’ Average 


.. 

.. 

18 

0.001 

0.05 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 




19 

0.001 

0.05 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 




19 

0.001 

0.05 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


'Namt of Canal— Ozar Tambat Right Bank 


River —Banganga 


Month —December 


Year 

Withdrawals (Cusecs) 


Volume 

of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T,M.C. 

1941-42 .. .. 


- 


17 


0.05 

42-43 .. .. 


, , 


17 


0.05 

43-44 .. .. 

. . • • 

• • 

. • 

24 



44-45 .. .. 

• • • • 

. . 

• • 

18 


0.05 

45-46 .. .. 

.. 

• • - 


16 



1946-47 .. .. 

.. 



10 


0.03 

47-48 .. .. 

• * « • 

. 


15 


0.04 

48-49 .. .. 


* 


15 


0.04 

49-50 .. .. 

• • • « 

. 

, • 

19 


0.05 

50-51 . 

.. 



19 

0.001 

0.05 

1951-52 .. .. 


.. 


10 


0.03 

52-53 .. .. 

. * • * 

• • 


15 


0.04 

53-54 .. .. 




12 


0.03 

54-55 .. .. 

• • • • 

, » 

• • 

20 


0.05 

55-56 .. .. 

. . 

•• 


23 


0.06 

1956-57 .. •. 




20 


0.05 

57-58 .... 

. ■ t • 

« , 

. . 

18 


0.05 

58-59 .. .. 

. . • . 

. . 

. * 

23 


0.06 

59-60 .. .. 

. • . ♦ 

. . 

. . 

16 


0.04 

60-61 .. .. 

. • • • 

. • 


10 


0.03 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 



17 

0.001 

0.05 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

. 


.17 

0.001 

0.05 

20 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 

.. 


17 

0.001 

0.05 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Ganal —Ozar Tambat Right Bank 


Biver —Banganga 


Month —^January 


Year 


Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.G. 

1941-42 . 




17 

0.001 

0.05 

42-43 . 




17 

0.001 

0.05 

43-44 . 




28 

0.002 

0.07 

44-45 . 




21 

0.001 

0.06 

45-46 .... .. 




20 

0.001 

0.05 

1946-47 . 




16 

0.001 

0.04 

47-48 . . 




18 

0.001 

0.05 

48-49 . 

• « 



20 

0.001 

0.05 

49-50 .. 

4 4 



17 

0.001 

0.05 

50-51 .... .. 




18 

0.001 

0.05 

1951-52 . 




15 

0.001 

0.04 

52-53 .. 




10 

0.001 

0.03 

53-54 . 




18 

0.001 

0.05 

54-55 .... .. 




• 18 

0.001 

0.05 

55-56 . 




18 

0.001 

0.05 

1956-57 . 




23 

0.001 

0.06 

57-58 . 




6 

Nil 

0.02 

58-59 . 




21 

0.001 

0.06 

59-60 . 




Nil 

Nil 

Nil 

60-61 . 




6 

>> 

0.02 

10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 




19 

0.001 

0:05 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 


•• 

. • • 

14 

0.001 

0.04 

20 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 


•• 

' •• 

16 

0.001 

0.04 


( 163 ) 




























MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Nama of Canal —Ozar Tambat Right Bank 


Rivtr —Bangangi 


Month —February 


Year 

Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 

1—10 11—20 21—28/29 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 .. .. 


14 

0.001 

0.03 

42-43 .. .. 


20 

0.001 

0.05 

43-44 .. .. 


20 

0.001 

0.05 

44-45 .. .. 


20 

0.001 

0.05 

45-46 .. .. 


23 

0.001 

0.06 

1946-47 .. .. 


24 

0.001 

0.06 

47-48 .. .. 


23 

0.001 

0.06 

48-49 .. .. 


21 

0.001 

0.05 

49-50 .. .. 


24 

0.001 

0.06 

50-51 .. .. 


14 

0.001 

0.03 

1951-52 .. .. 


13 

0.001 

0.03 

52-53 .. .. 


8 

Nil 

0.02 

53-54 .. .. 


11 

0.001 

0.03 

54-55 .. .. 


14 

0.001 

0.03 

55-56 .. .. 


17 

0.001 

0.04 

1956-57 .. .. 


20 

0.001 

0.05 

57-58 .. .. 


10 

0.001 

0.02 

58-59 .. .. 


19 

0.001 

0.05 

59-60 .. .. 


Nil 

Nil 

Nil 

60-61 .. .. 

. . 

5 

>> 

0.01 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

.. 

• • 

20 

0.001 

0.05 

10 Years’ Average 

* 


12 

0.001 

0.03 

(1951-52 to 1960-61) 






20 Years’ Average 



16 

0.001 

0.04 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Vame of Oanal~~Ozvf Tambat RJght Bank 


River — Banganga 


Month —March 


Year 

Withdrawals (Cuaees) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 .. .. 

» • • * 



19 

0.001 

0.05 

42-43 .. .. 

■ ■ * * 



18 

0.001 

0.05 

43-44 .. .. 


4 4 


22 

0.001 

0.06 

44-45 .. .. 

• 4 • • 

4 4 


22 

0.001 

0.06 

45-46 . . .. 

* * • • 

4 4 


25 

0.002 

0.07 

1946-47 .. ,. 

• • • • 

4 4 


26 

0.002 

0.07 

47-48 .. .. 

• • • * 

4 4 


22 

0.001 

0.06 

48-49 .. .. 

< • 4 4 

4 4 


21 

0.001 

0.06 

49-50 .... 

4 4 4 « 

• 4 


24 

0.001 

0.06 

50-51 .. .. 

• 4 4 • 

■ 4 

4 4 

13 

0.001 

0.Q3 

1951-52 ' .. .. 

4 4 4 4 

4 4 

4 4 

13 

0.001 

0.03 

52-53 .. .. 

• 4 4 4 

4 4 

4 

8 

Nil 

0.02 

53-54 . 

4 4 4 4 

4 4 

4 

14 

0.001 

0.04 

54-55 . . . . 


4 4 

4 4 

21 

0.001 

0.06 

55-56 .... 

4 4 4 4 


4 

22 

0.001 

0.06 

1956-57 .. .. 

4 4 4 4 



18 

0.001 

0.05 

57-58 .. .. 

4 4 4 4 



7 

Nil 

0.02 

58-59 .. .. 

4 4 4 4 

4 - 


17 

0.001 

0.05 

59-60 .. .. 




Nil 

• Nil 

Nil 

60-61 .. .. 




>> 

a 

>» 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

.. 21 

0001 

0.06 

10 Years’ Average 

12 

0.001 

0.03 

(1951-52 to 1960-61) 




20 Years’ Average 

17 

0.001 

0.05 

(194,1-42 to 1960-61) 





( 1*5 ). 





























MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 
Name of Oanal—Ozav Tambat Right Baak .ff>vef-“Banganga 

Honih—April 


Withdrawals (Cusecs) 


1—10 11—20 


21—30 


Whole 

month 


Volume of withdrawal 
M.A.F. T.M.C. 


1941-42 

42- 43 

43- 44 

44- 45 

45- 46 

1946-47 

47- 48 

48- 49 

49- 50 

50- 51 

1951-52 

52- 53 

53- 54 

54- 55 

55- 56 

1956-57 

57- 58 

58- 59 

59- 60 

60- 61 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 


10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 



24 

0.001 

0.06 

18 

0.001 

0.05 

17 

0.001 

0.04 

7 

Nil 

0.02 

14 

0.001 

0.04 

16 

0.001 

0.04 

20 

0.001 

0.05 

24 

0.001 

0.06 

9 

0.001 

0.02 

6 

Nil 

0.02 

Nil 

>> 

Nil 



9t 

22 

0.001 

0.06 

11 

0.001 

0.03 


20 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 


17 


0.001 


0.04 





























MEAN WITHDRAWALS BY TEN*DAY PERIODS AND MONTHS 


iVanw of (Janal —Ozar Tambat Right Bank 


ifontA—May 


River—Banganga 


Year 

Withdrawals (Guseca) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 . 




12 

0.001 

mm 

42-43 . 




20 

0.001 


43-44 . 




21 

0.001 

BS9 

44-45 . 




23 

0.001 

■£9 

45-46 . 

« • 



IS 

0.001 

0.04 

1946-47 . 

• • 

4 • 


25 

0.002 

0.07 

47-48 . 

• 

« • 

4 

19 

0.001 

0.05 

48-49 . 

• 


4 • 

14 

0.001 

0.04 

49-50 . 

« • 

• 4 

• 

9 

0.001 

0.02 

50-51 . 

« 4 

* • 

4 4 

21 

0.001 

0.06 

1951-52 . 

■ • 

• • 

t 4 

14 

0.001 

0.04 

52-53 . 


4 « 

• 4 

4 

Nil 

0.01 

53-54 . 


• • 


12 

0.001 

0.03 

54-55 . 

4 

• • 

4 

17 

0.001 

0.05 

55-56 . 

4 f 

* • 

4 

17 

0.001 

0.05 

1956-57 . 

4 4 

4 4 

4 4 

18 

0.001 

0.05 

57-58 . 




9 

0.001 

0.02 

58-59 . 




Nil 

Nil 

Nil 

59-60 . 





>» 

99 

60-61 . 




9} 

99 

99 

10 Years’ Average 




18 

0.001 

0.05 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 




9 

0.001 

0.02 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 




14 

0.001 

0.04 

(1941-42 to 1960-61) 








( ifn ) 















MEAN WUHORAWALS BY TEN>DAY PERIODS AND MONTHS 


Namt •/ ConoZ— Prarara Right Bank 


iZtver—Prarara 


ifontA—June 


Y$ar _ WiihdrawaU (Cuaecs) _ Volume of withdraival 

Whole 






1—10 

11—20 

21—30 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 




142 

137 

118 

132 

0.008 

0.34 

42-43 




84 

62 

45 

64 

0.004 


43-44 




110 

98 

82 

97 

0.006 

0.25 

44-45 




127 

65 

104 

99 

0.006 


45-46 



a • 

120 

88 

92 

100 

0.006 

0.26 

946-47 



« • 

93 

74 

98 

88 

0.005 

0.23 

47-48 



« « 

122 

155 

120 

132 

0.008 

0.34 

48-49 



• • 

94 

71 

27 

64 

0.004 


49-50 




76 

71 

153 

100 

0.006 


50-51 



f « 

97 

99 

104 

100 

0.006 


1951-52 



• a 

94 

92 

138 

108 

0.006 

0.28 

52-53 




84 

101 

127 

104 

0.006 

0.27 

53-54 



a t 

65 

92 

148 

102 

0.006 

0.26 

54-55 



a a 

67 

132 

53 

84 

0.005 

0.22 

55-56 


• ■ 

a a 

109 

63 

44 

72 

0.004 

0.19 

1956-57 


• a 


81 

170 

24 

92 

0.005 

0.24 

57-58 


* a 


165 

148 

80 

131 

0.008 

0-34 

58-59 




125 

55 

Nil 

60 

0.004 

0.16 

59-60 




102 

124 

117 

114 

0.007 

0.30 

60-61 




147 

59 

Nil 

69 

0.004 

0.18 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

106 

92 

94 

98 

0.006 

0.25 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

104 

104 

73 

94 

0.006 

0.24 

20 Years’ Average 

105 

98 

84 

96 

0.006 

0.25 


(1941-42 to 1960-61) 












MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Pravara Right Bank 


Rivnr —Pravara 


Month —July 


Year Withdrawals (Ciise.cs) Volume of withdrawal 

Whole 



1—10 

11—20 

21—31 

month 

M,A.F. 

T.M.C. 

1941-42 . 

75 

137 

144 

119 

0.007 

0.32 

42-43 . 

42 

82 

87 

70 

0.004 

0.19 

43-44 . 

53 

56 

91 

67 

0.004 

0.18 

44-45 .. .. .. 

33 

22 

64 

40 

0.00^ 

0.11 

45-46 . 

128 

117 

111 

119 

0.007 

0.32 

1946-47 . 

79 

161 

116 

119 

0.007 

0.32 

47-48 . 

153 

127 

106 

128 

0.008 

0.34 

48-49 . 

62 

59 

Nil 

40 

0.002 

0.11 

49-50 . 

116 

138 

118 

124 

0.008 

0.33 

50-51 .. .... 

84 

132 

108 

108 

0.007 

0.29 

1951-52 . 

128 

5 

24 

51 

0.003 

0.14 

52-53 . 

163 

121 

97 

126 

0.008 

0.34 

53-54 . 

174 

165 

113 

150 

0.009 

0.40 

54-55 . 

85 

165 

104 

118 

0.007 

0.32 

55-56 . 

164 

124 

123 

137 

0.008 

0.37 

1956-57 . 

97 

44 

47 

63 

0.004 

0.17 

57-58 . 

92 

101 

136 

111 

0.007 

0.30 

58-59 . 

103 

114 

148 

122 

0.008 

0.33 

59-60 . 

116 

150 

133 

133 

0.008 

0.36 

60-61 . 

65 

178 

74 

104 

0.006 

0.28 

10 Years’ Average 

83 

103 

95 

93 

0.006 

0.25 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

119 

117 

, 100 

112 

0.007 

0.30 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

101 

110 

97 

102 

0.006 

0.28 


(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN DAY PERIODS AND MONTHS 


Vame of Canal —Pravara Right Bank 


Eiver —Pravara 


Month —August 


Year 

WithdravHtls (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 . 

162 

105 

143 

137 

0.008 

0.37 

42-43 . 

82 

88 

126 

99 

0.006 

0.27 

43-44 . 

108 

162 

158 

143 

0.009 

0.38 

44-45 .. .. 

22 

102 

73 

66 

0.004 

0.18 

45-46 . 

110 

67 

106 

94 

0.006 

0.25 

1946-47 . 

76 

86 

116 

93 

0.006 

0.25 

47-48 . 

138 

29 

Nil 

54 

0.003 

0.14 

48-49 . 

99 

Nil 

>> 

32 

0.002 

0.09 

49-50 . 

193 

152 

180 

175 

0.011 

0.47 

50-51 .. .. .. 

110 

171 

no 

130 

0.008 

0.35 

1951-52 . 

77 

123 

170 

125 

0.008 

0,33 

52-53 . 

152 

168 

166 

162 

0.010 

0.43 

53-54 . 

176 

180 

199 

185 

0.011 

0.50 

54-55 . 

53 

182 

201 

147 

0.009 

0.39 

55-56 . 

85 

137 

67 

96 

0.006 

0.26 

1956-57 . 

10 

146 

113 

89 

0.005 

0.24 

57-58 . 

97 

109 

131 

112 

0.007 

0.30 

58-59 . 

144 

88 

Nil 

75 

0.005 

0.20 

59-60 . 

142 

135 

114 

129 

0.008 

0.35 

60-61 . 

138 

141 

137 

139 

0.009 

0.37 

10 Years’ Average 

no 

96 

101 

102 

0.006 

0.28 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

107 

141 

130 

126 

0.008 

0.34 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

109 

119 

116 

114 

0.007 

0.31 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Pravara Right Bank 


River —Pravara 


Mojith —September 


Year 

Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—30 

Whole 

month 

M.A.F. TM.C. 


1941-42 .. 

96 

128 

121 

115 

0.007 

0.30 

42-43 . 

63 

116 

90 

90 

0.005 

0.23 

43-44 . 

41 

58 

56 

52 

0.003 

0.13 

44-45 . 

122 

50 

63 

78 

0.005 

0.20 

45-46 ,. 

122 

194 

122 

140 

0.008 

0.36 

1946-47 . 

98 

34 

128 

87 

0.005 

0.23 

47-48 . 

86 

126 

62 

91 

0.005 

0.24 

48-49 . 

(82) 

(91) 

(77) 

[83) 

(0.005) 

(0.21) 

49-50 . 

8 

72 

9 

30 

0.002 

0.08 

50-51 . 

106 

38 

44 

63 

0.004 

0.16 

1951-52 . 

184 

137 

144 

155 

0.009 

0.40 

52-53 . 

191 

142 

131 

155 

0.009 

0.40 

53-54 .: .. .. 

95 

no 

114 

106 

0.006 

0.27 

54-55 . 

4 

128 

57 

63 

0.004 

0.16 

55-56 . 

75 

131 

10 

72 

0.004 

0.19 

1956-57 . 

5 

116 

Nil 

40 

0.002 

0.10 

57-58 . 

89 

109 

71 

89 

0.005 

0.23 

58-59 . 

15 

84 . 

133 

77 

0.005 

0.20 

59-60 . 

104 

68 

100 

91 

0.005 

0.24 

60-61 . 

145 

80 

4 

76 

0.005 

0.20 

10 Years’ Average 

82 

91 

77 

83 

0.005 

0.21 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

9t 

111 

76 

92 

0.005 

0.24 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

86 

101 

77 

88 

0.005 

0.23 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


iV’awe of Oanal—Timaia Right Bank 


Riwr —Pravara 


Month —^October 


Year 



Withdrawals (Cusecs) 


Volume, of 

withdrawal 

1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 .. .. 


145 

95 

136 

125 

0.008 

0.33 

42-43 .. . • 


150 

138 

208 

167 

0.010 

0.45 

43-44 .. .. 


10 

11 

18 

14 

0.001 

0.04 

44-45 .. . ■ 


110 

81 

90 

94 

0.006 

0,25 

45-46 .. .. 


87 

115 

182 

130 

0.008 

0.35 

1946-47 .. .. 


. 145 

205 

231 

194 

0.012 

0.52 

47-48 . 


Nil 

89 

186 

95 

0.006 

0.25 

48-49 .. .. 


76 

74 

113 

8S 

0.005 

0.24 

49-50 .. .. 


84 

31 

72 

62 

0.004 

0.17 

50-51 .. .. 


33 

87 

150 

92 

0.006 

0.25 

1951-52 .. .. 


77 

102 

113 

97 

0,006 

0.26 

52-53 .. .. 


139 

116 

171 

142 

0.009 

0.38 

53-54 .. .. 


6 

122 

94 

75 

0.005 

0.20 

54-55 .. .. 


61 

181 

63 

100 

0.006 

0.27 

55-56 .. .. 


"Nil 

62 

37 

33 

0.002 

0.09 

1956-57 .. .. 


Nil 

25 

118 

50 

0.003 

0.13 

57-58 .. .. 


133 

151 

80 

121 

0.007 

0.32 

58-59 .. .. 


N.A. 

55 

93 

75 ■ 

0.005 

020 

59-60 .. .. 


92 

64 

134 

98 

0.006 

0.26 

60-61 .. .. 

. . 

104 

8 

124 

80 

0.005 

0.21 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

84 

93 

139 

106 

0.007 

0.28 

10 Years’ Average 

61 

89 

103 

87 

0.005 

0.23 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

73 

91 

121 

97 

0.006 

0.26 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Ham* of Canal —Pra?ara Right Bank 




Month —Norember 


Tear 

Withdrawals {Cuaecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—30 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 .. .. 

146 

178 

94 

139 

0.008 

0.36 

.42-43 .. .. 

134 

137 

108 

126 

0.007 

0.33 

43-44 .. .. 

125 

74 

96 

98 

0.006 

0.25 

44-45 .. .. 

72 

95 

121 

96 

0.006 

0.25 

45-46 .. .. 

217 

180 

166 

188 

0.011 

0.49 

1946-47 .. .. 

171 

Nil 

Nil 

57 

0.003 

0.15 

47-48 .. .. 

142 

146 

149 

146 

0.009 

0.38 

48-49 .. .. 

123 

13 

Nil 

45 

0.003 

0.12 

49-50 .. .. 

(144) 

(110) 

(95) 

(116) 

( 0 . 007 ) 

( 0 . 30 ) 

50-51. 

163 

166 

123 

151 

0.009 

0.39 

1951-52 .. .. 

159 

109 

174 

147 

0.009 

0.38 

52-53 .. 

166 

89 

113 

123 

0.007 

0.32 

53-54 .. .. 

83 

190 

202 

158 

0.009 

0.41 

54-55 .. .. 

213 

208 

112 

178 

0.011 

0.46 

55-56 .. .. 

48 

145 

126 

106 

0.006 

0.27 

1956-57 .. .. 

80 

107 

41 

76 

0.005 

0.20 

57-58 .. .. 

117 

86 

133 

112 

0.007 

0.29 

58-59 .. .. 

161 

112 

101 

125 

0.007 

0.32 

59-60 .. .. 

66 

119 

99 

94 

0.006 

0.24 

60-61 .. .. 

(121) 

89 

172 

130 

0.008 

0.34 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

144 

110 

95 

116 

0.007 

0.30 

10 Years’ Average 

121 

125 

127 

125 

0.008 

0.32 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

133 

118 

111 

121 

0.008 

0.31 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWAIS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Samt of Cana/—‘PraTsra Right Bank 


JZttwr—PraTatB 


Month —December 


Tear 



Withdrawals (Cuseea) 


Volume of wiihdratoal 

1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 .. 


91 

151 

144 

129 

0.008 

0.35 

42-43 .. 


126 

171 

26 

105 

0.006 

0-28 

43-44 .. 

« • ' ■ 

199 

143 

102 

148 

0.009 

0.40 

44-45 .. 

■ • • • 

124 

144 

138 

135 

0.008 

0.36 

45-46 .. 

• ■ • • 

148 

212 

130 

162 

0.010 

0.43 

1946^47 .. 

« • ■ • 

47 

62 

80 

64 

0.004 

0.17 

47-48 .. 


147 

140 

97 

128 

0.008 

0.34 

48-49 .. 

• I • > 

62 

84 

81 

76 

0.005 

0.20 

49-50 .. 

ft • • 

(123) 

(136) 

(106) 

U21) 

(0.007) 

(0.32) 

50-51 .. 

ft • • 

162 

114 

155 

144 

0.009 

0.39 

1951-52 .. 

f • • • 

164 

105 

183 

152 

0.009 

0.41 

52-53 .'. 


178 

64 

193 

147 

0.009 

0.39 

53-54 .. 

t f « • 

106 

143 

135 

128 

0.008 

0.34 

54-55 .. 


142 

137 

91 

123 

0.008 

0.33 

55-56 .. 

• ■ ft 

168 

61 

153 

127 

0.008 

0.34 

1956-57 .. 

• • 

40 

88 

127 

86 

0.005 

0.23 

57-58 .. 

« • • • 

96 

69 

Nil 

53 

0.003 

0.14 

58-59 .. 

• • • • 

89 

77 

83 

83 

0.005 

0.22 

59-60 .. 


169 

83 

136 

130 

0.008 

0,35 

60-61 .. 


SO 

140 

104 

108 

0.007 

0.29 

10 Years’ Average 

123 

136 

106 

121 

0.007 

0.32 


(1941-42 to 1950-51) _ 

10 Years’ Average 123 97 120 114 0.007 0.30 

(1951-52 to 1960-61) ____- 

20 Years’ Average 123 116 113 117 0.007 0.31 

<1941-42 to 1960-61)__ 


( 174 ) 








MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Namt of Oanal —PraTtra Right Bank 


Rlaw^PraTara 


Month—Janaaij 


Tear 


Withdrawals (Cusees) 


Volume of withdrawal 


1—10 

11.-20 21—31 

Whole 

month 

tm.q: 


1941-42 .. .. 


82 

91 


101 

0.006 

0.27 

42-43 .. .. 


54 

121 

123 

99 

0.006 

0.27 

43-44 .. .. 



164 

128 

132 


0.35 

44-45 .. .. 


124 

84 

96 


0.006 

0.27 

45-46 .. .. 

• • 

116 

137 

83 

112 


0.30 

1946-47 .. .. 

• 

73 

77 

91 

81 

o.oos 

0.22 

47-48 .. .. 

• • 

119 

125 




0.27 

48-49 .. .. 

• • 

94 

113 

104 

104 

0.006 

0.28 

49-50 .. .. 

• • 

189 

125 

127 

147 


0.39 

50-51 .. ,. 

• • 


114 

138 

117 

0.007 

0.31 

1951-52 .. .. 

• • 

122 

159 

179 

153 

0.009 

0.41 

52-53 .. .. 

«« 


157 

112 

116 

0.007 

0.31 

53-54 .. .. 

f» 

178 

78 

123 

126 

mmm 

6.34 

54-55 .. .. 

1« 


174 

57 

111 


HSy 

55-56 .. .. 

• • 

94 

112 


102 

0.006 

0.27 

1956-57 .. .. 

• • 

115 

55 

113 

95 


0.25 

57-58 .. .. 


88 

72 


89 


0.24 

,58-59 .. .. 

■ « 

164 


85 

112 




i • 


69 

112 

97 


0JZ6 


• • 

63 

146 

62 

89 


0.24 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

105 

115 

108 

109 

0.007 

0.29 

10 Years’ Average 

112 

111 

105 

109 

0.007 

0.29 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

109 

113 

106 

109 

0.007 

0.29 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Sarne of Canal—'Ptafsn Right Bank 


River —PraTara 


Month —February 


Tear 





Withdrawals (Ctisecs) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—28/29 

Whole 

mmith 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 




96 

59 

85 

80 

0.004 

0.19 

42-43 



.. 

86 

64 

140 

94 

0.005 

0.23 

43-44 




94 

87 

140 

106 

0.006 

0.27 

44-45 



.. • 

83 

107 

109 

100 

0.006 

0.24 

45-^ 



t * 

63 

83 

103 

82 

0.005 

0.20 

1946-47 

• • 


« • 

85 

139 

125 

116 

0.006 

0.28 

47-48 


« f 


110 

124 

63 

102 

0.006 

0.26 

48-49 




102 

74 

124 

98 

0.005 

0.24 

49-50 


• • 

« « 

586 

255 

404 

415 

0.023 

1.00 

50-51 

f 1 

« » 

» « 

112 

139 

66 

106 

0.006 

0.26 

19SI-S2 

* • 

* • 


76 

121 

152 

US 

0.007 

0.29 

52-53 



« « 

85 

94 

107 

95 

0.005 

0.23 

5^-54 



« • 

121 

72 

120 

104 

0.006 

0.25 

54-55 



« f 

135 

89 

39 

88 

0.005 

0.21 

55-k 

( « 


• * 

115 

96 

112 

lOS 

0.006 

0.27 

1956-57 

• • 


• • 

118 

104 

80 

102 

0.006 

0.25 

57-58 

« * 



106 

114 

69 

98 

0.005 

0.24 

58-59 




94 

91 

50 

80 

0.004 

0.19 

59-60 




123 

80 

85 

97 

0.006 

0.24 

60-61 



« • 

66 

119 

82 

90 

0.005 

0.22 


•VTfT 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

142 

113 

136 

130 

0.007 

0.32 

10 Years’ Average 

104 

98 

90 

98 

0.006 

0.24 

(1951-5210 1960-61) 







20 Years’ Average 

123 

106 

113 

114 

0.006 

0.28 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Pravara Right Banh 


Miver — Prarara 


Jtfontii— March 


Year . Withdrawals (Omeca) Volume of withdrawal 

~ Whole 



1—10 

11—20 

21—31 

month 

M.A.F. 

T.M.O. 

1941-42 . 

100 

77 

106 

94 

0.006 

0.25 

42-43 .. .... 

79 

66 

100 

82 

0.005 

0.22 

43-44 . 

123 

88 

102 

104 

0.006 

0.28 

44-43 . 

119 

109 

112 

113 

0.007 

0.30 

45-46 ■ • .. .. 

163 

70 . 

102 

78 

0.005 

0.21 

1946-47 . 

107 

88 

89 

95 

0.006 

0.25 

47-48 . 

108 

113 

113 

111 

0.007 

0.30 

48-49 . 

99 

104 

111 

105 

0.006 

0.28 

49-50 .. ..' .. 

' 134 

119 

103 

119 

0.007 

0.32 

50-51 . 

115 

100 

106 

107 

0.007 

0.29 

1951-52 . 

120 

114 

120 

118 

0.007 

0.32 

52-53 •• .. .. 

60 

107 

60 

76 

0.005 

0.20 

53-54 . 

77 

59 

96 

77 

0.005 

0.20 

54-55 . 

103 

90 

91 

94 

0.006 

0.25 

55-56 . 

83 

ios( 

115 

102 

0.006 

0.27 

1956-57 . 

95 

153 

• 124 

124 

0.008 

0.33 

57-58 . 

• 80 

109 

110 

100 

0.006 

0.27 

58-59 . 

118 

114 

102 

111 

0.007 

0.30 

59-60 . 

124 

96 

86 

102 

0,006 

0.27 

60-61 . 

54 

128 

95 

93 

0.006 

0.25 

10 Years’ Average 

115 

' 93 

104 

101 

0.006 

0.27 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

91 

108 

100 

100 

0.006 

0.27 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

103 

101 

102 

100 

0.006 

0.27 


(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal — Pravara Right Bank River —Pravara 

Month —April 


Year 


Withdrawals {Cuaecs) 


Volume of withdrawal 

1—10 

1 

o 

21—30 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.G. 

1941-42 .. 


83 

45 

(113) 

64 

0.004 

0.17 

42-43 


121 

129 

85 

112 

0.007 

0.29 

43“44 *' 

4 . • < 

105 

131 

124 ■ 

120 . 

0.007 

0.31 

44-45 .. 

k « • • 

106 

109 

116 

no 

0.007 


45-46 .. 

4 . * . 

107 

142 

115 

121 

0.007 

0.31 

1946-47 .. 


113 

132 

100 

115 

0 eo7 

mm 

47-48 .. 

« * • • 

139 

119 

122 

127 

0.008 

0.33 

48-49 .. 

• • • » 

120 

110 

119 

116 

0.007 

0.30 

49-50 .. 

. . . ♦ 

119 

148 

• 147 

138 

0.008 

0.36 

50-51 .. 


136 

141 

93 

123 

0.007 

0.32 

1951-52 .. 


119 

113 

130 

121 

0.007 

0.31 

52-53 .. 

< • • # 

106 

76 

69 

84 

0.005 


53-54 .. 


128 

75 

75 

93 

0.006 

0.24 

54-55 .. 


60 

122 

87 

90 

0.005 

0.23 

55-56 .. 


130 

129 

100 

120 

0.007 

0.31 

1956-57 .. 


122 

128 

184 

145 

0.009 

0.38 

57-58 .. 

. . « « 

74 

73 

143 

96 

0.006 

0-25 

58-59 .. 


104 

106 

102 

104 

0.006 

0.27 

59-60 .. 


91 . 

130 

116 

112 

0.007 

0.29 

60-61 

k . . . 

95 

132 

165 

131 

0.008 

0.34 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

IIS 

121 

113 

115 

0.007 

0.30 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

103 

108 

117 

110 

0.007 

0.28 

20 Years’ Average 

109 

114 

115 

112 

0.007 

0.29 

(1941-42 to 1960-61) 



« 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


tfame of Canal —Pravara Right Bank 


Biver —Pravara 


Month —May 


Year _ Withdra wals (Cusecs) Volume of withdraioal 

Whole 



1—10 

11—20 

21—31 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 . 

(111) 

(122) 

(127) 

{120) 

(0.007) 

(0.32) 

42-43 . 

96 

90 

102 

96 

0.006 

0.26 

43-44 . 

119 

116 

117 

117 

0.007 

0.31 

44-45 .. 

113 

119 

118 

117 

0.007 

0.31 

45-46 . 

103 

98 

138 

113 

0.007 

0.30 

1946-47 . 

132 

142 

152 

142 

0.009 

0.38 

47-48 . 

124 

124 

146 

131 

O.OOS 

0.35 

48-49 . 

106 

116 

124 

115 

0.007 

0.31 

49-50 . 

117 

131 

111, 

120 

0.007 

0.32 

50-51 . 

88 

158 

132 

126 

0.008 

0.34 

1951-52 .. .. .. 

137 

152 

96 

128 

0.008 

0.34 

52-53 . 

133 

129 

86 

116 

0.007 

0.31 

53-54 . 

Ill 

116 

74 

100 

0.006 

0.27 

54-55 . 

75 

98 

122 

98 

0.006 

0.26 

55-56 . 

155 

132 

91 

125 

0.008 

0.33 

1956-57 . 

147 

120 

184 

151 

0.009 

0.40 

57-58 .. •• .. 

122 

111 

99 

no 

0.007 

0.29 

58-59 . 

120 

144 

113 

126 

0.008 

0.34 

59-60 . 

152 

115 

136 

134 

0.008 

0.36 

60-61 . 

87 

126 

84 

98 

0.006 

0.26 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

111 

122 

127 

120 

0.007 

0.32 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

124 

124 

108 

119 

0.007 

0.32 

20 Years’ Average 

117 

123 

118 

119 

0.007 

0.32 


(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal — Prama Left Bank 


MonOh^- June 


River—Prama 


Year 

Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—30 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 .. 

420 

463 

369 

417 

0.025 

1.08 

42-43 . 

395 

196 

309 

300 

0.018 

0.78 

43-44 . 

294 

267 

263 

275 

0.016 

0.71 

44-45 . 

500 

147 

535 

394 

0.023 

1.02 

45-46 . 

473 

384 

441 

433 

0.026 

1.12 

1946-47 . 

341 

299 

544 

394 

0.023 

1.02 

47-48 .. .... 

566 

393 

490 

474 


1.23 

48-49 . 

280 

177 

204 

220 

0.013 

0.57 

49-50 . 

429 

412 

395 

411 

0.024 

1.07 

50-51 . 

264 

332 

329 

308 

0.018 

0.80 

1951-52 . 

401 

366 

302 

356 

0.021 

0.92 

52-53 . 

518 

371 

331 

407 

0.024 

1.05 

53-54 . 

460 

211 

260 

310 


0.80 

54-55 .. ... .. 

286 

* 335 

175 

265 

0.016 

0.69 

55-56 . 

355 

354 

295 

335 


0.87 

1956-57 . 

513 

325 

389 

409 

0.024 

1.06 

57-58 . 

459 

474 

188 

374 


0.97 

58-59 . 

496 

171 

373 

347 


0.90 

59-60 .. .. .. 

281 

412 

298 

330 


0.86 

60-61 . 

601 

208 

381 

397 

0.024 

1.03 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

396 

307 

388 

363 

0.022 

0.94 

10 Years’ Average 

437 

323 

299 

353 

0.021 

0.91 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

417 

315 

344 

358 

0.021 

0.93 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal—Pnynti Left Bank 


River —^Pravara 


Month —July 


Year 

. Withdravxda (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


I—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C, 


1941-42 




360 

328 

389 

3S9 

0.022 

0.96 

42-43 




240 

265 

340 

284 

0.017 

0.76 

43-44 




267 

302 

319 

297 

0.018 

0.80 

44-45 




195 

139 

268 

203 

0.012 

0.54 

45-46 




273 

450 

527 

420 

0.026 

1.12 

1946-47 




358 

454 

422 

411 

0.025 

1.10 

47-48 




642 

453 

345 

415 

0.029 

1.27 

48-49 




282 

338 

118 

242 

0.015 

0.65 

49-50 




378 

424 

575 

463 

0.028 

1.24 

50-51 


• • 


367 

323 

342 

344 

0.021 

0.92 

1951-52 


* t 


524 

164 

119 

264 

0.016 

0.71 

52-53 




518 

326 

314 

384 

0.024 

1.03 

53-54 




' 508 

541 

313 

449 

0.028 

1.20 

54-55 


« • 


454 

396 

429 

426 

0.026 

1.14 

55-56 


* « 


547 

485 

437 

488 

0.030 

1.31 

1956-57 


* • 

* • 

434 

2^4 

211 

297 

0.018 

0.80 

57-58 



» « 

372 

375 

367 

371 

0.023 

0.99 

. 58-59 


, , 4 

• • 

367 

300 

468 

382 

0.023 

1.02 

59-60 




533 

456 

274 

416 

0.026 

1.11 

60-61 




412 

558 

400 

455 

0.028 

1.22 


.10 Yeans’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

336 

348 

364 

350 

0.022 

0.94 

10 Years’ Average 

467 

386 

333 

393 

0.024 

1.05 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

402 

367 

349 

372 

0.023 

1.00 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


tSarm of Canal —Pravara Left Bank 


Rimr —Pravara 


M onth —August 


Year 




Wiihdrawals (Cusecs) 


Volu'ine of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.G. 

1941-42 .. 



522 

517 

412 

481 

0.030 

1.29 

42-43 .. 



265 

303 

372 

315 

0.019 


43-44 .. 



355 

406 

627 

468 

0.029 

1.25 

44-45 



234 

383 

312 

310 

0.019 

0.83 

45-46 .. 



449 

253 

320 

340 

0.021 

0.91 

1946-47 .. 



234 

288 

341 

288 

0.018 

0.77 

47-48 , . 

• « 


516 

118 

88 , 

236 

0.015 

0.63 

48-49 .. 

■ • 


174 

250 

359 

264 

0.016 

0.71 

49-50 .. 

• « 

• • 

543 

433 

474 

483 

0.030 

1.29 

50-51 .. 


« 4 

564 

497 

348 

466 

0.029 

1.25 

1951-52 .. 


« « 

139 

282 

578 

341 

0.021 

0.91 

52-53 .. 



381 

411 

499 

432 

0.027 

1.16 

53-54 .. 



311 

496 

506 

i4Q 

0.027 

1.18 

54-55 .. 



147 

581 

592 

445 

0.027 

1.19 

55-56 .. 


« * 

118 

375 

330 

276 

0.017 

0.74 

1956-57 .. 


« ■ 

103 

529 

273 

301 

0.019 

0.81 

57-58 ‘ .. 


• ( 

271 

492 

373 

379 

0.023 

1.02 

58-59 .. 



407 

198 

81 

224 

0.014 

0.60 

59-60 .. 



453 

528 

194 

386 

0.024 

1.03 

60-61 .. 



392 

565 

312 

420 

0.026 

1.12 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

386 

345 

365 

365 

0.022 

0.98 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

272 

446 

374 

364 

0.022 

0,97 

20 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 

329 

395 

370 

365 

0.022 

098 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Pravara Left Bank 


River —Pravara 


Month —September 


Withdrawals (Cuseca) _ Volume of withdrawal 

Whole 



1-10 

11—20 

21—30 

month 

M.AS. 

T.M.G, 

1941-42 . 

310 

277 

386 

324 

0.019 

0.84 

42-43 . 

195 

318 

468 

327 

0.019 

0.85 

43-44 . 

242 

360 

313 

305 

0.018 

0.79 

44-45 . 

380 

391 

348 

373 

0.022 

0.97 

45-46 . 

436 

591 

320 

449 

0.027 

1.16 

1946-47 . 

419 

370 

425 

405 

0.024 

1.05 

47-48 . 

221 

527 

278 

342 

0.020 

0.89 

48-49 . 

325 

279 

53 

219 

0.013 

0.57 

49-50 . 

Nil 

190 

69 

86 

0.005 

0.22 

50-51 . 

29 

37 

15 

27 

0.002 

0.07 

1951-52 .. .. .. 

518 

375 

300 

398 

0.024 

1.03 

52-53 . 

585 

566 

334 

495 

0.029 

1.28 

53-54 . 

345 

418 ■ 

362 

375 

0.022 

0.97 

54-55 . 

57 

438 

433 

310 

0.018 

0.80 

55-56 . 

292 

341 

300 

311 

0.019 

0.81 

1956-57 . 

Nil 

511 

71 

194 

0.012 

0.50 

57-58 . 

341 

503 

288 

378 

0.022 

0.98 

58-59 . 

110 

344 

570 

341 

0.020 

0.88 

59-60 . 

402 

407 

287 

365 

0.022 

0.95 

60-61 .. 

507 

101 

79 

229 

0.014 

0.59 

10 Years’ Average 

256 

334 

268 

286 

0.017 

0.74 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years' Average 

316 

400 

302 

340 

0.020 

0.88 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

286 

367 

285 

313 

0.019 

0.81 


(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


N»mt of Canal —Pravara Left Bank 


Rivtr —Prarara 


ifotttA—October 


Ymr 




Withdrawals (Ousecs) 


Volume of withdrawal" 

- 1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 



403 

558 

519 

494 

0.030 

1.32 

42-43 



549 

359 

591 

502 

0.031 

1.34 

43-44 



211 

56 

179 

ISO 

0.009 

0.40 

44-45 



511 

371 

266 

379 

0.023 

1.02 

45-46 



356 

323 

647 

448 

0.028 

1.20 

1946-47 



499 

567 

646 

573 

0.035 

1.53 

47-48 


• • 1 * 

153 

408 

568 

383 

0.024 

1.03 

48-49 


» • • • 

393 

266 

453 

373 

0.023 

1.00 

49-50 


• » • • 

250 

168 

421 

284 

0.017 

0.76 

50-51 


• • « • 

170 

328 

512 

342 

0.021 

0.92 

1951-52 



402 

188 

179 

254 

0.016 

0.68 

52-53 

, , 


512 

541 

421 

489 

0.030 

1.31 

53-54 



212 

430 

396 

348 

0.021 

0.93 

54-55 



194 

546 

358 

366 

0.023 

0.98 

55-56 



252 

258 

194 

234 

0.014 

0.63 

1956-57 



97 

226 

441 

261 

0.016 

. 0.70 

57-58 



520 

568 

499 

528 

0.032 

1.41 

58-59 



428 

278 

437 

383 . 

0.024 

1.03 

59-60 



466 

416 

284 

386 

0.024 

1.03 

60-61 

. , 


420 

224 

495 

384 

0.024 

1.03 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

350 

340 

480 

393 

0.024 

1.05 

10 Years’ Average 

350 

368 

370 

363 

0.022 

0.97 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

350 

354 

425 

378 

0.023 

1.01 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 
Yarn* of CanaJ—Pravara Left Bank iJiver—Pravara 


Month —Norember 


Year 

WUMrawals (Cuaecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—30 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 




446 

286 

525 

419 

0.025 

1.09 

42-43 




622 

415 

516 

518 

0.031 

1.34 

43-44 




364 

520 

423 

436 

0.026 

1.13 

44-45 


• • 


326 

424 

412 

387 

0.023 

1.00 

45-46 


« • 


636 

519 

446 

534 

0.032 

1.38 

1946-47 


• * 


628 

33 

17 

226 

0.013 

0.59 

47-48 




617 

398 

610 

541 

0.032 

1.40 

48-49 




308 

140 

56 

168 

0.010 

0.44 

49-50 




(503) 

(372) 

(391) 

(422) 

(0.025) 

(1.09) 

50-51 




583 

615 

512 

570 

0.034 

1.48 

1951-52 




508 

411 

497 

472 

0.028 

1.22 

52-53 




584 

553 

346 

494 

0.029 

1.28 

53-54 




528 

588 

381 

499 

0.030 

1.29 

54-55 




643 

650 

673 

656 

0.039 

1.70 

55-56 




410 

302 

560 

424 

0.025 

1.10 

1956-57 




484 

347 

241 

357 

0.021 

0.93 

57-58 




553 

241 

598 

464 

0.028 

1.20 

58-59 




492 

550 

394 

479 

0.029 

1.24 

59-60 




495 

239 

424 

386 

0.023 

1.00 

60-61 




492 

343 

584 

473 

0.028 

1.23 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

503 

372 

391 

422 

0.025 

1.09 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) ' 

519 

422 

470 

470 

0.028 

1.22 

20 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 

511 

397 

430 

446 

% 

0.027 

1.16 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Natm of Canal —Pravara Left Bank 


River —Prarara 


Month —December 


Year 

Withdraioals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.O. 


1941-42 . 

405 

293 

346 

348 

0.021 

0.93 

42-43 .... .. 

374 

336 

190 

290 

0.018 

0.78 

43-44 . 

662 

296 

489 

483 

0.030 

1.29 

44-45 .. 

' 376 

649 

358 

457 

0.028 

1.22 

45-46 . 

530 

465 

449 

480 

0.030 

1.29 

1946-47 .... .. 

344 

305 

286 

311 

0.019 

0.83 

47-48 . 

455 

366 

555 

463 

0.028 

1.24 

48-49 . 

270 

375 

395 

348 

0.021 

0.93 

49-50 . 

(426) 

(395) 

(403) 

{407) 

(0.025) 

(1.09) 

50-51 . 

414 

474 

558 

484 

0.030 

1.30 

1951-52 . 

366 

577 

538 

495 

0.030 

1-.33 

52-53 . 

414 

558 

251 

403 

0.025 

1.08 

53-54 . 

623 

376 

528 

510 

0.031 

1.37 

54-55 . 

302 

542 

501 

450 

0.028 

1.21 

55-56 .. 

581 

506 

336 

470 

0.029 

1.26 

1956-57 . 

308 

497 

387 

397 

0.024 

1.06 

57-58 . 

401 

596 

494 

497 

0.031 

1.33 

58-59 . 

468 

425 

586 

496 

0.030 

1.33 

59-60 . 

599 

626 

206 

• 468 

0.029 

1.25 

60-61 . 

366 

348 

584 

438 

0.027 

1.17 

10 Years’ Average 

426 

395 

403 

407 

0.025 

1.09 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

443 

505 

441 

462 

0.028 

1.24 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

434 

450 

422 

435 

0.027 

1.17 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name, of Canal — Prarara Left Bank 


River —Pravara 


Month —January 


Year 





Willidrawdls (Cusecs) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 




509 

310 

263 

358 

0.022 

0.96 

42-43 




283 

185 

373 

283 

0.017 

0.76 

43-44 




384 

387 

496 

425 

0.026 

1.14 

44-45 




391 

415 

375 

393 

0.024 

1.05 

45-46 




403 

190 

372 

323 

0.020 

0.87 

1946-47 

• 



- 331 

437 

402 

390 

0.024 

1.04 

47-48 




364 

420 

247 

341 

0.021 

0.91 

48-49 




507 

366 

414 

428 

0.026 

1.15 

49-50 




550 

521 

336 

464 

0.029 

1.24 

50-51 




332 

307 

599 

419 

0.026 

1.12 

1951-52 




351 

484 

446 

428 

0.026 

1.15 

52-53 




523 

406 

227 

380 

0.023 

1.02 

53-54 




405 

390 

273 

354 ' 

0.022 

0.95 

54-55 




440 

259 

509 

.406 

0.025 

1.09 

55-56 




503 

473 

470 

482 

0.030 

1.29 

1956-57 




383 

407 ' 

449 

414 

0.025 

1.11 

57-58 




238 

356 

423 

342 

0.021 

0.92 

58-59 




223 

432 

441 

368 

0.023 

0.99 

59-60 




510 

387 

299 

396 

0.024 

1.06 

60-61 




369 

233 

463 

358 

0.022 

0.96 


-V 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

405 

354 

388 

382 

0.023 

1.02 

10 Years’ Average 

394 

383 

400 

393 

0.024 

1.05 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

400 

368 

394 

388 

0.024 

1.04 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Pravara Left Bank 


River —Pravara 


Jf onth —Febroary 


Year 





Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—28/29 

' Whole 
month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 




316 

399 

165 

303 

0.017 

0.73 

42-43 




513 

244 

254 

343 

0.019 

0.83 

43-44 




553 

402 

320 

429 

0.025 

1.07 

44-45 




347 

298 

421 

351 

0.019 

0.85 

45-46 




358 

223 

328 

301 

0.017 

0.73 

1946-47 



• ■ 

376 

231 

470 

351 

0.019 

0.85 

47-48 



• • 

45 

23 

20 

30 

0.002 

0.08 

48-49 



1 • 

354 

514 

185 

363 

0.020 

0.88 

49-50 



« • 

125 

160 

153 

145 

0.008 

0.35 

50-51 




194 

482 

437 

366 

0.020 

0.89 

1951-52 



« * 

432 

256 

459 

380 

0.022 

0.95 

52-53 




449 

324 

192 

331 

0.018 

0.80 

53-54 




488 

264 

298 

354 

0.020 

0.86 

54-55 



« • 

311 

196 

555 

349 

0.019 

0.84 

55-56 



• 4 

482 

321 

398 

400 

0.023 

1.00 

1956-57 



• • 

433 

400 

317 

388 

0.022 

0.94 

57-58 




248 

270 

490 

325 

0.018 

0.79 

58-59 




301 

310 

375 

326 

0.018 

0.79 

59-60 




392 

390 

498 

424 

0.024 

1.06 

60-61 




350 

302 

315 

323 

0.018 

0.78 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

318 

298 

275 

298 

0.017 

0.73 

10 Years’ Average 

389 

303 

390 

360 

0.020 

0.88 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

353 

300 

332 

329 

0.018 

0.80 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


A’aTOf of Cuval —PravsraLeft Bank 


Bimr —Pravara 


Month —March 


Year 


Withdraioals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 . 

290 

456 

407 

385 

0.024 

1.03 

42-43 . 

387 

349 

372 

369 

0.023 

0.99 

43-44 . 

416 

441 

434 

431 

0.027 

1.15 

44-45 . 

373 

358 

400 

377 

0.023 

1.01 

45-46 . 

32 

22 

46 

34 

0.002 

0.09 

1946-47 . 

366 

411 

388 

388 

0.024 

1.04 

47-48 . 

559 

329 

382 

422 

0.026 

1.13 

48-49 .. .. .. 

396 

489 

482 

456 

0.028 

1.22 

49-50 . 

429 

396 

566 

467 

0.029 

1.25 

50-51 . 

463 

343 

237 

344 

0.021 

0.92 

1951-52 . 

467 

312 

437 

406 

0.025 

1.09 

52-53 . 

441 

176 

381 

334 

0.021 

0.89 

53-54 .. .... 

484 

301 

316 

366 

0.023 

0.98 

54-55 . 

279 

247 

438 

325 

0.020 

0.87 

55-56 . 

492 

572 

484 

515 

0.032 

1.38 

1956-57 . 

526 

464 

437 

475 

0.029 

1.27 

57-58 . 

279 

370 

357 

336 

0.021 

0.90 

58-59 . 

427 

312 

235 

322 

0.020 

0.86 

59-60 . 

311 

235 

461 

340 

0.021 

0.91 

60-61 . 

441 

160 

342 

315 

0.019 

0.84 

10 Years’ Average 

371 

359 

371 

367 

0.023 

0.98 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

415 

315 

389 

373 

0.023 

1.00 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

393 

337 

380 

370 

0.023 

0.99 

J1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Prarara Left Bank 


River —Prarara 


Monih —April 


Year 

Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—30 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 .. .. . 

390 

298 

(437) 

375 

0.022 

0.97 

42-43 . 

' • 353 

375 

439 

389 

0.023 

1.01 

43-44 . 

473 

413 

552 

479 

0.029 

1.24 

44-45 . 

359 

398 

529 

429 

0.026 

1.11 

45-46 . 

298 

443 

406 

382 

0.023 

0.99 

1946-47 . 

437 

■590 

41() 

479 

0.029 

1.24 

47-48 . 

587 

515 

425 

509 

0.030 

1.32 

48-49 . 

330 

519 

306 

385 

0.023 

1.00 

49-50 . 

258 

418 

445 

374 

0.022 

0.97 

50-51 . 

432 

500 

424 

452 

0.027 

1.17 

1951-52 . 

427 

475 

444 

448 

0.027 

1.16 

52-53 . 

334 

227 

476 

345 

0.021 

0.89 

53-54 . 

514 

376 

359 

416 

0.025 

1.08 

54-55 . 

445 

246 

333 

341 

0.020 

0.88 

55-56 . 

589 

593 

502 

549 

0.033 

1.42 

1956-57 . 

444 

408 

603 

485 

0.029 

1.26 

57-58 . 

321 

456 

361 

379 

0.023 

0.98 

58-59 . 

482 

403 

431 

439 

0.026 

1.14 

59-60 . 

403 

347 

489 

413 

0.025 

1.07 

60-61 . 

533 

304 

311 

383 

0.023 

0.99 

10 Years’ Average 

392 

447 

437 

425 

0.025 

1.10 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

449 

384 

431 

420 

0.025 

1.09 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

420 

415 

434 

423 

0.025 

1.10 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Ifame of CoreaZ—Pravara Left Bank 


River — Pravara 


Month —May 


Year 

Withdrawals {Cusecs) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.O. 

1941-42 . 

(418) 

(440) 

(473) 

(445) 

(0.027) 

(1.19) 

42-43 . 

392 

363 

393 

383 

0.024 

1.03 

43-44 . 

358 

426 

391 

392 

0.024 

1.05 

44-45 .. • • •. 

296 

479 

488 

423 

0.026 

1.13 

45-46 . 

545 

348 

492 

463 

0.028 

1.24 

1946-47 . 

517 

413 

605 

515 

0.032 

1.38 

47-48 . 

450 

550 

510 

503 

0.031 

1.35 

48-49 . 

403 

525 

511 

481 

0.030 

1.29 

49-50 . 

458 

445 

382 

427 

0.026 

1.14 

50-51 . 

346 

412 

485 

417 

0.026 

1.12 

1951-52 . 

430 

534 

335 

430 

0.026 

1.15 

52-53 ■ .. .. .. 

269 

345 

299 

304 

0.019 

0.81 

53-54 .... .. 

404 

490 

364 

418 

0.026 

1.12 

54-55 . 

447 

475 

233 

380 

0.023 

1.02 

55-56 . 

578 

521 

483 

526 

0.032 

1.41 

1956-57 . 

549 

549 

490 

528 

0.032 

141 

57-58 .. *• •< 

410 

390 

404 

401 

0.025 

1.07 

58-59 . 

280 

549 

489 

441 

0.027 

1.18 

59-60 . 

366 

571 

268 

397 

0.024 

1.06 

60-61 . 

599 

490 

135 

399 

0.025 

1.07 

10 Years’ Average 

418 

440 

473 

445 

0.027 

1.19 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

433 

491 

350 

422 

0.026 

1.13 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

426 

466 

412 

434 

0.027 

1.16 

(1941-42 to 1960-61) 




--- 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


ifamt of Canal —Fateh Nebar 


Riser— Manjm 


Month —June 


Year 


Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 

11—20 

21—30 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M,G. 

1951-52 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 . 

»f 

9 9 

> 9 


99 

99 

53-54 . 

* » 

» > 

10 

3 

99 

0.01, 

54-55 . 


>♦ 

119 

40 

0.002 

0.10 

55-56 . 


29 

98 

43 

0.003 

0.11 

1956-57 . 

Nil 

54 

85 

46 

0.003 

0.12 

57-58 . 

• » 

37 

86 

41 

0.002 

0.11 

58-59 .. . .. 

11 

35 

54 

33 

0.002 

0.09 

59-60 .. .. .. 

Nil 

30 

97 

42 

0.002 

0.11 

60-61 . 

44 

77 

103 

75 

0.004 

0.19 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

6 

26 

65 

32 

0.002 

0.08 


Month—July 


Year Withdrawals {Gusecs) Volume of withdrawal^ 

Whole 



1—10 

11—20 

21—31 

month 

M,A.F. 

T.M.C. 

1951-52 . 

78 

83 

66 

75 

0.005 

0.20 

52-53 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

53-54 .. .. .. 

70 

106 

104 

94 

0.006 

0.25 

54-55 . 

112 

113 

124 

117 

0.007 

0.31 

55-56 . 

93 

122 

94 

103 

0.006 

0.28 

1956-57 . 

87 

57 

53 

65 

0.004 

0.17 

57-58 .. .. .. 

85 

87 

79 

83 

0.005 

0.22 

' 58-59 . 

94 

134 

128 

119 

0.007 

0.32 

59-60 .. 

99 

108 

114 

107 

0.007 

0.29 

60-61 . 

101 

104 

91 

99 

0.006 

0.27 

10 Years’ Average 
(1951-52 W 1960-61) 

82 

91 

85 

86 

0.005 

0.23 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN DAY PERIODS AND MONTHS 


iV ame of Oana?—Fateh Nehar 


River —Manjra 


Month —Angiist 


Year Withdratmls (Ousecs) Volume of withdrawal 



1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1951-52 

105 

128 

121 

118 

0.007 

0.32 

52-53 

83 

101 

90 

91 

0.006 

0.24 

53-54 

111 

102 

108 

107 

0.007 

0.29 

54-55 

85 

116 

112 

105 

0.006 

0.28 

55-56 

68 

82 

85 

79 

0.005 

0.21 

1956-57 . 

84 

115 

112 

104 

0.006 

0.28 

57-58 . 

112 

34 

96 

81 

0.005 

0.22 

58-59 .. ., .. 

116 

128 

125 

123 

0.008 

0.33 

59-60 . 

115 

112 

87 

104 

0.006 

0.28 

60-61 . 

118 

119 

119 

119 

0.007 

0.32 

10 Years’ Average 

100' 

104 

106 

103 

0.006 

0.28 


(1951-52 to 1960-61) 


Month —September 


Year 


Withdrawals (Cusecs) 


Volume, of withdrawal 

1—10 

11—20 

o 

1 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1951-52 . 

134 

110 

114 

120 

0.007 

0.31 

52-53 . 

94 

79 

118 

97 

0.006 

0.25 

53-54 .. 

109 

88 

72 

90 

0.005 

0.23 

54-55 . 

134 

128 

65 

109 

0.006 

0.28 

55-56 . 

133 

127 

122 

127 

0.008 

0.33 

1956-57 . 

100 

102 

96 

99 

0.006 

0.26 

57-58 . 

103 

88 

36 

76 

0.005 

0.20 

58-59 . 

118 

170 

135 

141 

0.008 

0.37 

59-60 . 

111 

121 

139 

124 

0.007 

0.32 

60-61 . 

123 

112 

129 

121 

0.007 

0.31 

10 Years’ Average 

116 

112 

103 

110 

0.007 

0.29 


(1951-52 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal — Fateh Nehar 


River —Manjra 


Month —October 


Year 


Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

\ 

M.A.F. 

T.M.C. 

1951-52 . 

124 

106 

103 

III 

0.007 

0.30 

52-53 . 

100 

96 

97 

97 

0.006 

0.26 

53-54 . 

100 

105 

120 

109 

0.007 

0.29 

54-55 . 

66 

91 

92 

83 

0.005 

0.22 

33*36 ••4 • a 

123 

109 

106 

113 

0.007 

0.30 

1956-57 . 

117 

116 

101 

111 

0.007 

0.30 

57-58 . 

105 

94 

66 

88 

0.005 

0.24 

58-59 . 

124 

129 

104 

119 

0.C07 

0.32 

59-60 . 

160 

125 

119 

134 

0.008 

0.36 

60-61 . 

115 

108 

116 

113 

0,007 

0.30 

10 Years’ Average 

113 

108 

102 

108 

0.007 

0.29 

(1951-52 to 1960-61) 









Month- 

November 




Year 


Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 





Whole. 


. . . 


1—10 

11—20 

21—30 

month 

M.A.F. 

T..V.C. • 

1951-52 . 

79 

5 

Nil 

28 

0.002 

0.07 

52-53 . 

109 

64 


58 

0.003 

0.15 

53-54 . 

106 

68 

66 

80 

0.005 

0.21 

54-55 . 

216 

194 

Nil 

136 

0.098 

0.35 

55-56 . 

9S 

37 


45 

0.003 

0.12 

1956-57 . 

90 

61 

Nil 

50 

0.003 

0 13 

57-58 . 

100 

40 

yy 

46 

0.003 

0.12 

58-59 . 

98 

58 

27 

61 

0.004 

0.16 

59-60 .. 

91 

35 

Nil 

42 

0.002 

0.11 

60-61 . 

109 

32 

yy 

47 

0.003 

0.12 


10 Years’ Average 110 59 9 59 0.004 

(1951-52 to 1960-61) 









MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


■Name of Canal —Fateh Nehar 


River —Manjra 


Month —December 


Year 

Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. TM.C. 


1951-52 . 

27 

53 

39 

39 

0.002 

0.10 

52-53 . 

65 

72 

Nil 

44 

0.003 

0.12 

53-54 .. .. ■ .. 

66 

46 

99 

36 

0.002 

' 0.10 

54-55 . 

Nil 

19 

45 

22 

0.001 

0.06 

55-56 . 

» J 

62 

96 

54 

0.003 

0.14 

1956-57 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 . 


9 » 

54 

19 

0.001 

0.05 

58-59 . 

26 

89 

131 

84 

0.005 

0.22 

59-60 . 

Nil 

Nil 

55 

20 

0.001 

0.05 

60-61 . 


74 

95 

57 

0.004 

0.15 

10 Years’ Average 

18 

42 

52 

38 

0.002 

0.10 

(1951-52 to 1960-61) 








Month —January 


Year 


Withdraioals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 

11—20 

21--31 

Whole 

month 

M.A .F. 

TM.C. 

1951-52 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 . 

99 

99 

99 

9 

99 

99 

53-54 . 

9 9 

99 

99 

»> 

99 

9 9 

54-55 . 

14 

99 

99 

5 


0.01 

55-56 . 

56 


99 

18 

0.001 

0.05 

1956-57 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 . 

99 

99 

99 

99 

0.006 

0.27 

58-59 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

59-60 . 

49 

99 

99 

16 

0.001 

0.04 

60-61 •• .. .. 

Nil 

99 

99 

Nil 

Nil 

Nil 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

22 

10 

10 

14 

0.001 

0.04 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 

Name of Carnal —Fatek Nehar River Manjra 


Month —Febroary 


Year 


Withdrawals [Gusecs) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—28/29 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1951-52 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 . 

10 

4 

4 

6 

99 

0.01 

53-54 . 

69 

23 

Nil 

33 

0.002 

0.08 

54-55 . 

76 

86 

35 

68 

0.004 

0.16 

55-56 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

1956-57 . 

Nil 

Nil 

18 

5 

Nil 

0.01 

57-58 . 

40 

99 

Nil 

14 

0.001 

0.03 

58-59 . 

Nil 

99 

99 

Nil 

Nil 

Nil 

59-60 . 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

60-61 . 

99 

>9 

99 

99 

99 

9 9 

10 Years’ Average 

20 

11 

6 

13 

0.001 

0.03 

(1951-52 to 1960-61) 









Month— 

-March 





Year 


Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1951-52 .. .. .. 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 . 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

53-54 . 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

54-55 . 

99 

99 

>9 

9 9 

99 

99 

55-56 . 

99 

19 

6 

8 

9 

0.02 

1956-57 . 

93 

40 

Nil 

43 

0.003 

0.12 

57-58 . 

Nil 

Nil 

99 

Nil 

Nil 

Nil 

58-59 . 

\ 99 

99 

9 9 

99 

9 9 

99 

59-60 . 

99 

99 

11 

4 

59 

0.01 

60-61 . 

99 

99 

Nil 

Nil 

99 

Nil 

10 Years’ Average 

9 

6 

2 

6 

Nil 

0.02 

(1951-52 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Fateh Nehar 


^tW—Manjra 


Monlh —April 


Year 


Withdrawals (Cnsecs) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—30 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1951-52 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 . 


55 

59 

if 

»5 

it 

53-54 . 


>» 

ft 

If 

5' 

it 

54-55 . 


95 

55 

95 

59 

99 

55-56 . 

59 

55 

55 

55 

95 

59 

1956-57 .. . . .. 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nit- 

57-58 . 

55 

55 

55 

55 

9* 

59 

58-59 . 

55 

55 

55 

55 

99 

95 

59-60 . 

10 

55 

55 

3 

99 

0.01 

60-61 . 

Nil 

5 > 

’> 

XU 


Nil 

10 Years’ Average 

1 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

(1951-52 to 1960-61) 









Month- 

—May 




Year 


Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 





Whole 




1—10 

11—20 

21—31 

month 

M.A.F. 

T.M.Q. 

1951-52 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 . 


55 

55 

55 

99 

95 

53-54 . 

55 

55 

>5 

55 

95 

59 

54-55 . 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55-56 . 

55 

55 

55 

95 

59 

95 

1956-57 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 .. .. .. 

55 

55 

55 

55 

59 

99 

58-59 '. 

55 

55 

5’ 

55 

95 

55 

59-60 . 

55 

55 

5’ 

5 5 

5» 

99 

60-61 . 

55 

55 

55 

59 

55 

95 

10 Years’ Average 

Nil 

Nil 

Nil 

Nit 

Nil 

Nil 

(1951-52 to 1960-61} 






■ . , I. - ■ .1, 
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MJEAN WiTttDfiAWALS BV TEN-DAV PERIODS AND MONTHS 


Same of Canal —Mabhoob Nabar 


River —Manjra 


Month —Jane 


Year 

WUhth-awaU (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


I 

O 

1 

o 

I 

o 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 . 

Nil' 

Nil 

16 

5 

Nil 

0.01 

42-43 .... .. 


99 

140 

47 

0.003 

0.12 

43-44 . 


»* 

164 

55 

0.003 

0.14 

44-45 .... .. 


31 

191 

74 

0.004 

0.19 

45-46 . 


Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

1946-47 . 

Nil 

Nil . 

Nil 

Nil 

Nil ■ 

Nil 

47-48 . 

99 

117 

234 

117 

0.007 

0.30 

48-49 . 

ti 

117 

218 

112 

0.007 

0.29 

49-50 . 


109 

203 

104 

0.006 

0.27 

50-51 . 

5} 

94 

234 

109 

0.006 

0.28 

1951-52 . 

Nil 

53 

156 

69 

0.004 

0.18 

52-53 .. .. .. 


31 

129 

53 

0.003 

0.14 

53-54 . 

Jl 

Nil 

15 

5 

Nil 

0.01 

54-55 . 

n 

19 

182 

67 

0.004 

0.17 

55-56 .. .. .. 

99 

52 

162 

71 

0.004 

0.18 

1956-57 .. .. •• 

Nil 

41 

145 

62 

0.004 

0.16 

57-58 . 

99 

91 

176 

89 

0.005 

0.23 

58-59 . 

99 

52 

92 

48 

0.003 

0.12 

59-60 . 

99 

56 

148 

68 

0.004 

0.18 

60-61 .. .; .. 

45 

173 

168 

129 

0.008 

0.33 

10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

Nil 

47 

140 

62 

0.004 

0.16 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

4 

57 

137 

66 

0.004 

0.17 

20 Years’ Average 

2 

52 

139 

64 

0.004 

0.17 

(1941-42 to 1960-61) 





— 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Mahboob Nehar 


Btver—Manjra 


Month —Jnly 


Year 


Withdrawals (Cusect) 


Volurne of withdrawal 





Whole 




1—10 

11—20 

21—31 

month 

M.A.F. 

T.M.G. 

1941-42 . 

106 

45 

61 

71 

0.004 

0.19 

42-43 .. .. .. 

234 

194 

202 

210 

0.013 

0.56 

43-44 . 

234 

234 

153 

205 

0.013 

0.55 

44-45 . 

213 

234 

234 

227 

0.014 

0.61 

45-46 .. 1 .. .. 

144 

160 

227 

179 

0.011 

0.48 

1946-47 . 

234 

234 

234 

234 

0.014 

0.63 

47-48 . 

234 

234 

234 

234 

0.014 

0.63 

48-49 . 

234 

234 

234 

234 

0.014 

0.63 

49-50 . 

234 

234 

234 

234 

0.014 

063 

50-51 . 

137 

77 

184 

135 

0.008 

0.36 

1951-52 .. .. 

136 

177 

120 

144 

0.009 

0.39 

52-53 . 

98 

127 

144 

124 

0.008 

0.33 

53-54 . 

109 

139 

142 

131 

0.008 

0.35 

54-55 . 

153 

161 

212 

176 

0.011 

0.47 

55-56 .. • .. .. 

163 

200 

134 

164 

0.010 

0.44 

1956-57 . 

111 

213 

175 

166 

0.010 

0.44 

57-58 . 

105 

134 

174 

139 

0.009 

0.37 

58-59 . 

126 

89 

162 

127 

0.008 

0.34 

59-60 . 

160 

123 

158 

147 

0.009 

0.39 

60-61 . 

192 

169 

205 

189 

0.012 

0.51 

10 Years’ Average 

200 

188 

200 

196 

0.012 

0.52 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

135 

153 

163 

151 

0.009 

0.40 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

168 

171 

181 

174 

0.011 

0.47 


(1941-42 to 1960-61) 
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Mean WiTHDRAWAtS BY ten-Day periods and months 


Namt of Canal —Mahboob Nebar 


River —Manjra 


Month —Autwt 


Year Withdrawals (Cuaecs) Volume of withdrawal 

Whde 






1—10 

11—20 

21—31 

month 

M.A.F. 

T.M.C 

1941-42 




165 

234 

150 

182 

0.011 

0.49 

42-43 



■ « 

234 

221 

226 

227 

0.014 


43-44 




108 

42 

36 

61 

0.004 


44-45 




234 

234 

234 

234 

0.014 

0.63 

45-46 



• • 

234 

234 

234 

234 

0.014 

0.63 

1946-47 



« « 

234 

234 

234 

234 

0.014 

0.63 

47-48 




234 

234 

234 

234 

0,014 

0.63 

48-49 




234 

234 

234 

234 

0.014 

0.63 

49-50 




234 

234 

234 

234 

0.014 

0.63 

50-51 




162 

138 

140 

146 

0.009 

0.39 

1951-52 




111 

167 

158 

146 

0.009 

0.39 

52-53 




91 

124 

130 

116 

0,007 

0.31 

53-54 




144 

132 

133 

136 

0.008 

0.36 

54-55 




188 

193 

221 

201 

0.012 

0.54 

55-56 




143 

126 

84 

117 

0.007 

0.31 

1956-57 




231 

242 

232 

235 

0.014 

0.63 

57-58 




64 

165 

162 

131 

0.008 

0.35 

58-59 




165 

162 

124 

149 

0.009 

0.40 

59-60 




182 

166 

32 

124 

0.008 


60-61 




198 

199 

-184 

193 

0.012 



10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

207 

204 

196 

202 

0.012 

0.54 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

152 

168 

146 

155 

0.009 

0.42 

20 Years’ Average 

180 

186 

171 

178 

0.011 

0.48 


(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Mahboob Nehar 


River — Manjrft 


Month —September 


Year 





Withdrawals {Cuaeca) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—30 

Whole 

month 

M . A . F . 

T . M . C . 

1941-42 




234 

234 

234 

234 

0.014 

0.61 

42-43 



• 

234 

234 

234 

234 

0.014 

0.61 

43-44 




215 

234 

234 

228 

0.014 

0.59 

44-45 




234 

234 

234 

234 

0.014 

0.61 

45-46 




234 

234 

234 

234 

0.014 

0.61 

1946-47 




236 

255 

229 

240 

0.014 

0.62 

47 r 48 

« • 

4 • 


234 

234 

234 

234 

0.014 

0.61 

48-49 

■ • 

« • 


234 

234 

234 

234 

0.014 

0.61 

49-50 

• • 



234 

234 

234 

234 

0.014 

0-61 

50-51 



4 4 

257 

224 

208 

230 

0.014 

0.60 

1951-52 


• • 

4 4 

131 

193 

191 

172 

0.010 

0.45 

52-53 


• • 

4 4 

132 

88 

171 

130 

0.008 

0.34 

53-54 


• 4 

4 4 

119 

114 

112 

115 

0.007 

0.30 

54-55 


« 4 

a a 

202 

192 

119 

171 

0.010 

0.44 

55-56 

• • 


a a 

179 

176 

154 

170 

0.010 

0.44 

1956-57 

• « 

a a 

4 4 

218 

239 

255 

237 

0.014 

0.61 

57-58 

• • 

4 4 

a a 

153 

194 

214 

187 

0.011 

0.48 

58-59 

• 4 

4 4 


113 

176 

217 

169 

0.010 

0.44 

59-60 

* 4 



236 

206 

245 

229 

0.014 

0.59 

60-61 




181 

230 

198 

203 

0.012 

0.53 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

235 

235 

231 

234 

0.014 

0.61 

10 Years’ Average 

166 

181 

188 

178 

0.011 

0.46 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

200 

208 

209 

206 

0.012 

0.53 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Kartu of Canal — Mahboob Nebar 


River — Manjra 


Month — October 


Year 

Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 . 

94 

140 

234 

159 

0.010 

0.43 

42-43 . 

234 

234 

234 

234 

0.014 

0.63 

43-44 . 

234 

234 

234 

234 

0.014 

0.63 

44-45 . 

234 

234 

234 

234 

0.014 

0.63 

45-46 . 

234 

234 

234 

234 

0.014 

0.63 

1946-47 . 

230 

220 

238 

230 

0.014 

0.62 

47-48 . 

234 

234 

234 

234 

0.014 

0.63 

48-49 . 

234 

234 

234- 

234 

0.014 

0.63 

49-50 . 

234 

234 

234 

234 

0.014 

0.63 

50-51 .. .. .. 

229 

296 

226 

250 

0.015 

0.67 

1951-52 . 

195 

211 

156 

186 

0.011 

O.SO 

52-53 . 

122 

132 

166 

141 

0.009 

0.38 

53-54 . 

122 

112 

113 

115 

0.007 

'0.31 

54-55 . 

116 

220 

216 

185 

0.011 

0.50 

55-56 . 

165 

131 

132 

142 

0.009 

0.38 

1956-57 .. •• .. 

232 

230 

174 

211 

0.013 

0.57 

57-58 .. .. .. 

201 

207 

163 

190 

0.012 

o.si: 

58-59 • ■ .. .. 

205 

205 

191 

200 

0.012 

0.54 

59-60 .. .. .'. 

227 

196 

206 

209 

0.013 

056 

60-61 .. .... 

175 

198 

199 

191 

0.012 

0.51 

10 Years’ Average ' 

219 

229 

234 

228 

0.014? 

061 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

176 

184 

172 

177 

0.011 

0.47 


(1951-52 to 1960-61) 


20 Years’ Average 

198 

207 

203 

202 

0.012 

0.54 

(1941-42 to 1960-61) 






• 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Nome of CanoZ—Mahboob Nehar 


River —Manjra 


Month —^Norember 


Year 





Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—30 

Whole 

month 

M.A.F. 

TJ1,C, 

1941-42 




181 

175 

35 

130 


0.34 

42-43 




164 

117 

23 

101 


0.26 

43-44 




234 

234 

234 

234 



44-45 




234 

87 

Nil 

107 


0.28 

45-46 




234 

234 


156 


0.40 

1946-47 




107 

i;.o 

Nil 

75 


0.19 

47-48 




234 

211 


148 


0.38 

48-49 




234 

70 


101 


0.26 

49-50 




234 

94 

>f 

109 


0.28 

50-51 




216 

206 

202 

208 

0.012 

0.54 

1951-52 




208 

164 

Nil 

124 


0.32 

52-53 




180 

180 

144 

168 


0.44 

53-54 




102 

97 

106 

102 


0.26 

54-55 




89 

79 

180 

116 


0.30 

55-56 




114 

29 

Nil 

48 


0.12 

1956-57 




234 

67 

Nil 

100 

0.006 

026. 

57-58 




154. 

94 

6 

85 


0i2 

58-59 




182 

117. 

Nil 

100 


0.26 

59-W 




178 

119 

yy 

99 


0.26 

60-61 




189 

86 

• 2 

92 


0.24 


10 Years’ Average 
(194M2 to 1950-51) 

207 

155 

49 

137 

0.008 

0.36 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

/ 

163 

103 

44 

103 

0.006 

0.27 

20 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 

185 

129 

47 

120 

0.007 

0.31 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Mahboob Nehar 


River —Man 


Month —^December 


Year 

Withdrawals (Cuaeca) 

Volume of withdrawal 


Whole 

1—10 11—20 21—31 month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 .. .. 

Nil 

40 

160 

70 

0.004 

0.19 

42-43 . . .. 


29 

164 

68 

0.004 

0.18 

43-44 . . .. 

* • 

76 

126 

69 

0.004 

0.18 

44-45 .. .. 


48 

160 

72 

0.004 

0.19 

45-46 .. .. 

• • 9 9 

Nil 

191 

68 

0.004 

0.18 

1946-47 .. .. 

Nil 

5 

93 

34 

0.002 

0.09 

47-48 .. .. 

• • 99 

Nil 

234 

83 

0.005 

0.22 

48-49 .. .. 

• * 99 

99 

85 

30 

0.002 

0.08 

49-50 .. 

♦ * 1) 

9f 

78 

28 

0.002 

0.07 

50-51 .. .. 

40 

65 

134 

82 

0.005 

0.22 

1951-52 .. .. 

Nil 

Nil 

33 

12 

0.001 

0.03 

52-53 .. ., 

14 

• 9 

22 

12 

0.001 

0.03 

53-54 .. .. 

Nil 

9* 

92 

33 

0.002 

0.09 

54-55 . . .. 

159 

63 

Nil 

71 

0.004 

0.19 

55-56 .... 

Nil 

Nil 

99 

Nil 

Nil 

Nil 

1956-57 . . .. 

Nil 

Nil 

156 

55 

0.003 

0.15 

57-58 . 

• • 99 

• 9 

131 

46 

0.003 

0.12 

58-59 .. .. 

' • 99 

99 

56 

20 

0.001 

0.05 

59-60 .. .. 

• • 99 

99 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

60-61 .. .. 

99 

9f 

99 

>9 

99 

99 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

4 

26 

142 

60 

0.004 

0.16 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

17 

6 

49 

25 

0.002 

0.07 

20 Years’ Average 

11 

16 

96 

43 

0.003 

0.11 


(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Ccmal— Mabboob Nebar 


Month —Jannary 


Rivtr — Manjra 


Year 


Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.AJ', 

T.M.C. 

1941-42 .-■ 

100 

60 

41 

66 

0.004 

0.18 

42-43 . 

234 

117 

12 

ns 

0.007 

0.32 

43-44 .. 

126 

126 

•126 

126 

0.008 

0.34 

44-45 . 

.160 

160 

160 

160 

0.010 

0.43 

45-46 . 

234 

234 

234 

234 

0.014 

0.63 

1946-47 . .. 

246 

244 

148 

211 

0.013 

0.57 

47-48 . 

234 

234 

234 

234 

0.014 

0.63 

48-49 . 

226 

234 

234 

231 

0.014 

0.62 

49-50 . 

234 

234 

234 

234 

0.014 

0.63 

50-51 .. .. .. 

118 

133 

102 

117 

0.007 

0.31 

.1951-52 . 

40 

40 

45 

42 

0.003 

0.11 . 

52-53 . 

67 

72 

56 

65 

0.004 

0.17 

53-54 . 

142 

144 

144 

143 

0.009 

0.38 

54-55 . 

164 

195 

169 

176 

0.011 

0.47 

55-56 . 

175 

174 

174 

174 

0.011 

0.47 

1956-57 .. 

251 

278 

254 

261 

0.016 

0.70 

57-58 . 

212 

208 

208 

209 

0.013 

0.56 

58-59 . 

104 

56 

63 

74 

0.005 

0.20 

59-60 . 

117 

195 

166 

160 

0.010 

0.43 

60-61 . 

116 

172 

118 

135 

0.008 

0.36 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

191 

178 

152 

173. 

0.011 

0.46 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

139 

153 

140 

144 

0.009 

0.39 

20 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 

165 

166 

146 

158 

0.010 

0.42 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Same of Canal —Mahboob Nehar 


Biwr —Manjra 


Month —Febrnarj 


Year Withdrawals (Custcs) Volume of withdrawal 

WhoU 




1—10 

11—20 

21—28/29 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 .. .. 


30 

30 

25 

29 

0.002 

0.07 

42-43 .. .. 


131 

126 

124 

127 

0.007 

0.31 

43-44 .. .. 


125 

124 

124 

124 

0.007 

0.31 

44-45 .. .. 


48 

Nil 

80 

40 

0.002 

O.lo 

45-46 .. >. 


234 

234 

234 

234 

0-013 

0.57 

1946-47 .. .. 

• 

166 

182 

206 

183 

0.010 

0.44 

47-48 .. .. 

• • 

234 

234 

234 

234 

0.013 

0.59 

48-49 .. .. 

« « 

234 

234 

234 

234 

0.013 

0.57 

49-50 .. .. 

• • 

■ 234 

234 

234 

234 

0.013 

0.57 

50-51 .. .. 

« t 

102 

91 

74 

90 

0.005 

0.22 

1951-52 .. .. 

4 • 

94 

92 

82 

90 

0.005 

0.23 

52-53 .. .. 

• • 

91 

93 

89 

91 

0.005 

0.22 

53-54 .. .. 


141 

138 

132 

137 

0.008 

0.33 

54-55 .. .. 


160 

143 

149 

151 

0.008 

0.37 

55-56 .. .. 


115 

168 

160 

147 

0.008 

0.37 

1956-57 .. 


254 

224 

203 

229 

0.013 

0.55 

57-58 .. .. 


198 

175 

178 

184 

0.010 

0.45 

58-59 .. .. 


66 

88 

101 

84 

0.005 

0.20 

59-60 .. .. 


135 

132 

122 

130 

0.007 

0.33 

60-61 .. .. 


100 

112 

93 

102 

0.006 

0.25 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

154 

149 

157 

153 

0.008 

0.38 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

135 

136 

131 

134 

0.008 

0.33 

20 Years’ Average 

145 

143 

144 

144 

0.008 

0.35 


(1941-42 to 1960-61) 
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Mean wrnibRAWALS bV ten day periods and Months 


Xame of Canal —Mahboob Nehar 


River — ManjtA 


Month —March 


Year 



Withdrawal* (Cuaece) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 .. 



20 

20 

20 

20 

0.001 

0.05 

42-43 .. 



97 

48 

19 

S3 

0.003 

0.14 

43-44 .. 



124 

126 

134 

128 

0.008 

0.34 

44-45 .. 



160 

160 

160 

160 

0.010 

0.43 

45-46 .. 



234 

234 

234 

234 

0.014 

0.63 

1946-47 .. 



252 

199 

118 

187 

0.011 

0.50 

47-48 .. 



178 

146 

124 

149 

0.009 

0.40 

48-49 .. 

t * 


234 

234 

234 

234 

0.014 

0.63 

49-50 .. 

* t 


234 

224 

211 

222 

0.014 

0.59 

50-51 

« « 


57 

45 

47 

49 

0.003 

0.13 

1951-52 .. 



58 

53 

57 

56 

0.003 

0.15 

52-53 .. 



71 

52 

33 

51 

0.003 

0.14 

53-54 .. 



no 

108 

121 

113 

0.007 

0.30 

54-55 .. 



149 

146 

134 

143 

0.009 

0.38 

55-56 .. 



131 

166 

107 

134 

0.008 

0.36 

1956-57 .. 



241 

234 

236 

237 

0.015 

0.63 

57-58 .. 



177 

175 

165 

172 

0.011 

0.46 

58-59 .. 



57 

71 

56 

62 

0.004 

0.17 

59-60 .. 



128 

130 

138 

132 

0.008 

0.35 

60-61 .. 



113 

107 

67 

95 

0.006 

0.25 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

159 

144 

130 

144 

0.009 

039 

10 Years’ Average 

124 

124 

111 

120 

0.007 

0.32 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

141 

134 

121 

132 

0.008 

0.35 

(1941-42 to 1960-61) 
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WltHDRAWALS BY raN-bAY PERIObS AND MONtH^ 


Namt of Canal —Mahboob Nehar 


Rivtr —Man|ra 


if mA—A pril 


Withdrawah (Cusecs) 
11—20 21—30 


Whole 

month 


Vol ume of withdrawal 
M.AJ'. T.M.C. 
















Mean withdrawals by ten-day periods and montiIS 


Name 6/ Canal —Mahboob Nehar 


River —^Manjra 


Month^Maj 


Year 


Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

42-43 . 

47 

10 

1 

19 

0.001 

0.05 

43-44 . 

90 

72 

Nil 

52 

0.003 

0.14 

44-45 . 

Nil 

Nil 

99 

Nil 

Nil 

Nil 

45-46 .. .... 

112 

.»f 

99 

36 

0.002 

0.10 

1946-47 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

47-48 . 


99 

99 

99 

99 

99 

48-49 . 

62 

99 

9 9 

20 

0.001 

0.05 

49-50 . 

Nil 

99 

99 

Nil 

Nil 

Nil 

50-51 . 


99 

99 

99 

99 

99 

1951-52 . 

38 

35 

8 

26 

0.002 

0.07 

52-53 . 

23 

Nil 

Nil 

7 

Nil 

0.02 

53-54 . 

36 

IS 

99 

17 

0.001 

0.05 

54-55 . 

5 

Nil 

99 

2 

Nil 

0.01 

55-56 . 

Nil 

99 

99 

Nil 

99 

Nil 

1956-57 . 

174 

Nil 

Nil 

56 

0.003 

0.15 

57-58 .. .i .. 

201 

52 

99 

81 

0.005 

0.22 

58-59 . 

17 

Nil 

99 

5 

Nil 

0.01 

59-60 . 

45 

99 

33 

26 

0.002 

007 

60-61 . 

20 

4 

65 

31 

0.002 

0.08 

- • .. 

10 Years’ Average 

31 

8 

Nil 

13 

0.001 

0.03 

(1941-42 to 1950-51) 

10 Years’ Average 

56 

11 

11 

25 

0.002 

0.07 

(1951-52 to 1960-61) 

20 Years’ Average 

44 

9 

5 

19 

0.001 

0.05 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN DAY PERIODS AND MONTHS 
Namt of Canal —Nizanisagar River Manjra 


Month—Svait 


Ymr Withdrawale (Cusecs) Volume of withdrawal 

Whole 





1—10 

11—20 

21—30 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 .. 

• • 


668 

734 

824 

742 

0.044 

1.92 


■ « 


397 



742 

0.044 

1.92 

43-44 .. 

« • 


504 

450 

752 

569 

0.034 

1.47 

44-45 .. 

• « 


586 

811 

1,154 

850 

0.051 

2.20 

45-46 .. 

• • 


542 

836 

902 

760 

0.045 

1.97 

1946-47 .. 

• • 


206 

839 

1,030 

692 

0.041 

1.79 

47-48 .. 

• « 


629 

591 

608 

609 

0.036 

1.58 

48-49 ,. 

• * 


594 

1,018 

1,143 

918 

0.055 

. 2.38 

49-50 .. 

* « 


560 

1,086 

1,400 

1,016 

0.060 

2.63 

50-51 .. 

• « 


540 

1,390 

1,640 

1,190 

0.071 

3.08 

1951-52 .. 

• « 


398 

718 

930 

660 

0.039 

1.71 

52-53 .. 

• 4 


389 

908 

1,437 

911 

0.054 

2.36 

53-54 .. 



418 

1 

1 180 

900 

0.054 

2.33 

• • 


1 

i»107 

54-55 .. 

« ■ 


315 

1,129 

1,252 

899 

0.053 

2.33 

55-56 .. 



805 

1,038 

1343 

1,062 

0.063 

2.75 







1956-57 .. 



534 

1,309 

1,379 

1,074 

• 

0.064 

2.78 

57-58 .. 



468 

1,030 

1,340 

946 

0.056 

2.45 

58-59 .. 



534 

543 

358 

479 

0.029 

1.24 

59-60 .. 



642 

1,633 

2,094 

1,456 

0.087 

3.77 

60-61 .. 



528 

1,150 

1,600 

1,093 

0.065 

2.83 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

523 

866 

1,038 

809 

0.048 

2.09 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

503 

1,055 

1,292 

948 

0.056 

2.46 

20 Years’ Average 

513 

960 

1,165 

878 

0.052 

2.27 


(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Namt of Canal —Nfanuagar 


River —Manjra 




Year 

Withdrawals (Cxtseea) 


Volume of loithdrawal 


1—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. TM.C. 


1941-42 .. .. 


735 

734 

998 

828 

0.051 

2.22 

42-43 .. .. 


864 

1,195 

1,071 

1,044 

0.064 

2.80 

43-44 .. .. 


899 

1,126 

1,364 

1,137 

0.070 

3.05 

44-45 .. .. 


1,157 

1,287 

1,486 

1,316 

0.081 

3.52 

45-46 .. .. 

• • 

1,079 

1,300 

1,105 

1,159 

0.071 

3.10 

1946-47 .. .. 

• * 

1,395 

1,905 

1,486 

1,592 

0.098 

4.26 

47-48 .. .. 

« « 

1,193 

1,208 

446 

918 

0.056 

2.46 

48-49 .. .. 


1,262 

1,551 

1,479 

1,432 

0.088 

3.84 

49-50 .. .. 

• • 

1,416 

1,420 

1,618 

1,489 

0.092 

3.99 

50-51 .. .. 

* « 

1,425 

1,280 

1,155 

1,282 

0.079 

3.43 

1951-52 .. .. 

• • 

1,963 

1,440 

855 

1,401 

0.086 

3.75 

52-53 .. .. 


908 

774 

1,424 

1,047 

0.064 

2.80 

53-54 .. .. 


1,875 

1,879 

2,203 

1,993 

0.123 

5.34 

54-55 .. .. 


1,373 

1,394 

1,672 

1,486 

0.091 

3.98 

55-56 .. .. 


1,355 

1,669 

1,805 

1,616 

0.099 

4.33 

1956-57 .. .. 


1,326 

1,835 

1,439 

1,530 

0.094 

4.10 

57-58 .... 


1,620 

1,738 

1,842 

1,737 

0.107 

4.65 

58-59 .. .. 


451 

1,615 

1,879 

1,333 

0.082 

3.57 

59-60 .. .. 


2,002 

2,108 

2,090 

2,067 

0.127 

5.54 

60-61 .. .. 


1,642 

2,152 

2,420 

2,082 

0.128 

5.58 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

1,142 

1,301 

1,221 

1,220 

0.075 

3.27 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

1,452 

1,660 

1,763 

1,629 

0.100 

4.36 

20 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 

1,297 

1,480 

1,492 

1,424 

0.088 

3.82 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Natnt of CanaZ—Nizamsagar 


Riv^r —Manjra 


Month —Angust 


Year 

Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 . 

653 

908 

1,147 

941 

0.058 

2.52 

42-43 . 

870 

1,278 

1,261 

1,141 

0.070 

3.06 

43-44 . 

1,526 

1,855 

1,834 

1,742 

0.107 

4.67 

44-45 . 

1,788 

1,826 

1,674 

1,760 

0.108 

4.71 

45-46 . 

1,430 

1,599 

2,795 

1,969 

0.121 

5.27 

1946-47 . 

1,878 

1,942 

1,644 

1,816 

0.112 

4.86 

47-48 . 

816 

1,652 

1,610 

1,367 

0.084 

3.66 

48-49 . 

1,600 

1,688 

1,743 

1,679 

0.103 

4.50 

49-50 .. • .. ., 

1,622 

1,690 

1,712 

1,676 

0.103 

4.49 

50-51 . 

1,520 

1,490 

1,236 

1,410 

0.087 

3.78 

1951-52 . 

1,560 

1,820 

1,973 

1,790 

O.llO 

4.79 

52-53 . 

1,710 

2,016 

2,197 

1,982 

0.122 

5.31 

53-54 . 

2,195 

1,941 

2,141 

2,094 

0.129 

5.61 

54-55 . 

1,388 

1,970 

2,268 

1,888 

0.116 

5.06 

55-56 . 

1,657 

1,420 

1,268 

1,443 

0.089 

3.86 

1956-57 . 

1,291 

2,342 

2,528 

2,069 

0.127 

5 54 

57-58 . 

1,627 

1,982 

1,735 

1,780 

0.109 

. 4.77 

58-59 . 

2,200 

2,289 

2,175 

2,220 

0 137 

5.95 

59-60 . 

2,200 

2,225 

2,002 

2,138 

0.131 

5.73 

60-61 . 

2,446 

2,340 

2,502 

2,432 

0.150 

6.51 

10 Years’ Average 

1,370 

1,593 

1,666 

1,550 

0.095 

4.15 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

1,827 

2,034 

2,079 

1,984 

0.122 

5.31 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

1,599 

1,814 

1,872 

1,767 

0.109 

4.73 


(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWAUS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Caned —Nizamsagar 


River—Manira 


Month —September 


Tear 

Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—30 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 . 

1,096 

1,083 

1,474 

1,218 

0.072 

3.16 

42-43 . 

1,060 

1,374 

1,618 

1,350 

0.080 

3.50 

43-44 . 

1,393 

1,207 

1,597 

1,399 

0.083 

3.63 

44-45 .. •• .. 

1,908 

1,843 

1,984 

1,912 

0.114 

4.96 

45-46 . 

1,701 

1,377 

1,808 

1,629 

0.097 

4.22 

1946-47 . 

1,838 

1,953 

2,102 

1,964 

0.117 

5.09 

47-48 . 

1,360 

747 

1,668 

1,258 

0.075 

3.26 

48-49 . 

1,845 

1,876 

1,540 ■ 

1,754 

0.104 

4.55 

49-50 . 

802 

1,839 

1,749 

1,330 

0.079 

3.45 

50-51 . 

1,400 

1,440 

1,860 

1,567 

0.093 

4.06 

1951-52 . 

2,065 

2,218 

2,282 

2,188 

0.130 

5.67 

52-53 . 

2,193 

2,057 

1,997 

2,082 

0.124 

5.40 

53-54 . 

2,214 

2,228 

1,876 

2,106 

0.125 

5.46 

54-55 . 

2,355 

2,312 

1,990 

2,219 

0.132 

5.75 

55-56 . 

1,397 

1,573 

2,061 

1,677 

0.100 

4.35 

■ 1956-57 . 

2,162 

2,332 

2,021 

2,172 

0.129 

5.63 

57-58 .. • • .. 

2,426 

2,109 

2,630 

2,388 

0.142 

6.19 

58-59 . 

2,145 

2,307 

2,372 

2,275 

0.135 

5.90 

59-60 . 

2,140 

1,754 

2,324 

2,073 

0.123 

5.37 

60-61. 

2,400 

1,980 

1,867 

2,082 

0-124 

5.40 

10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

1,440 

1,474 

1,740 

1,538 

0.091 

3.99 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

2,150 

2,087 

2,142 

2,126 

0.126 

5.51 

20 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 

1,795 

1,780 

1,941 

1,832 

0.109 

4,75 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


S<me of Cana^—NizamsBgar 


Rtrer— Msnjra 


M onth —October 


Year Withdrawals (Cusecs) Volume of withdrawal 

Whole 




1—10 

11—20 

21—31 

month 

m.a.f. 

T.M.G. 

1941-42 


1.650 

1,677 

1,685 

1,634 

0.100 

4.38 

42-43 


1,836 

1,933 

1,732 

1,831 

0.113 

4.90 

43-44 


1,775 

1,962 

1,721 

1,816 

0.112 

4.86 

44-45 


2,095 

2,100 

2,005 

2,065 

0.127 

5.53 

45-46 


1,949 

2,094 

2,066 

2,037 

0.125 

5.46 

1946-47 


1,808 

1,555 

2,127 

1,839 

0.113 

4.93 

47-48 


1,222 

1,764 

1,823 

1,610 

0.099 

4.31 

48-49 


1,844 

1,778 

1,850 

1,824 

0.112 

4.89 

49-50 


1,786 

1,873 

1,810 

1,823 

0.112 

4.88 

50-51 


2,180 

2,460 

1,800 

2,135 

0.131 

5.72 

1951-52 


2,770 

2,380 

2,364 

2,500 

0.154 

6.70 

52-53 


2,599 

2,743 

2,671 

2,671 

0.164 

7.15 

53-54 


1,890 

2,150 

2,128 

2,058 

0.127 

5.51 

54-55 


2,173 

2,492 

2,633 

2,439 

0.150 

6.53 

55-56 


2,126 

2,343 

2,471 

2,318 

0.143 

6.21 

1956-57 


2,245 

2,375 

2,418 

2,348 

0.144 

6.29 

57-58 - 


2,707 

2,718 

2,283 

2,560 

0.157 

6.86 

58-59 


2,268 

2,489 

2,690 

2,489 

0.153 

6.67 

59-60 


2,404 

2,404 

2,570 

2,463 

0.151 

6.60 

60-61 


2,570 

2,604 

2,162 

2,436 

0.150 

6.52 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

1,814 

1,920 

1,862 

1,861 

0.114 

4.99 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

2,375 

2,470 

2,439 

2,428 

0.149 

6.50 

20 Years’ Average 

2,095 

2,195 

2,150 

2,145 

0.132 

5.74 


(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal — Nlzainsagar Biver — ^Manjrft 

Month — November 


Year 

Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 



Whole 



1—10 11—20 21—30 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 . 1.177 1,221 250 882 0.052 2.29 

42- 43 . 1,246 1,153 1.263 7,227 0.073 3.16 

43- 44 . 1,612 1,319 1,198 1,376 0.082 3.57 

44- 45 . 1,645 1,420 1,399 1,488 0.089 3.86 

45^6 . 1,848 1,554. 1,376 1,592 0.095 4.13 

1946-47 . 2,082 1,759 1,492 1,778 0.106 4.61 

47- 48 . 1.568 1,528 1,619 1,572 0.094 4.07 

48- 49 . 1,820 1,592 1,538 1,650 0.098 4.28 

49- 50 . 1.788 1,580 1.300 1,556 0.093 4.03 

50- 51 .. .. .. 1,880 1,789 1,490 1,720 0.102 4.46 

1951-52 . 2,050 1,853 1.403 1,769 0.105 4.59 

52- 53 . 1,835 1,778 1,003 1,538 0.092 3.99 

53- 54 . 1,999 1,842 1,363 1,735 0.103 4.50 

54- 55 . 2,602 2,388 1,538 2,176 0.129 5:64 

55- 56 . 2.400 2,021 1,556 1,992 0.119 5.16 

1956-57 . 2,198 l‘,554 1,276 1,676 0.100 4.34 

57- 58 2,144 1,710 1.450 1,768 0.105 4.58 

58- 59 2,480 1,669 1,441 1,863 0.111 4.83 

59- 60 2,486 1,840 1,589 1,972 0.117 5.11 

60- 61 1,884 1,290 1,410 1,528 0.091 3.96 


10 Years’ Average 1,667 1,492 1,292 1,484 0.088 3.85 

(1941-42 to 1950-51) ___ 

10 Years’ Average 2,208 1,794 1,403 1,802 0.107 4.67 

(1951-52 to 1960-:61) _____ ' _ 

20 Years’ Average 1,937 1,643 1,348 1,643 0.098 4.26 

(1941-42 to 1960-61)____ 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Same of <7anoZ—Nlzamsagar 


River —Manjra 


M onih —December 


Ytar Withdrawals [Gusecs) Volume of withdrawal 

Whole . 



1—10 

11—20 

21—31 

month 

M.A,F. 

T.M.C. 

1941-42 .. 

572 

413 

1,032 

683 

0.042 

1.83 

42-43 . 

537 

778 

717 

679 

0.042 

1.82 

43-44 . 

00 

507 

801 

621 

0.038 

1.66 

44-45 . 

583 

293 

880 

595 

0.037 

1.59 

45-46 . 

527 

458 

798 

601 

0.037 

1.61 

1946-47 .. .. .. 

114 

740 

1,017 

636 

0 039 

1.70 

47-48 . 

171 

1,197 

1,103 

833 

0.051 

2.23 

48-49 . 

240 

807 

900 

657 

0.040 

1.76 

49-50 . 

180 

819 

820 

613 

. 0.038 

1.64 

50-51 . 

300 

400 

873 

600 

0.037 

1.61 

1951-52 . 

160 

680 

748 

452 

0.028 

1.21 

52-53 . 

250 

543 

357 

383 

0.024 

1.03 

53-54 .... .. 

365 

869 

500 

576 

0.035 

1.54 

54-55 .. .. •• 

199 

731 

281 

400 

0.025 

1.07 

55-56 . 

1,273 

702 

262 

730 

0.045 

1.96 

1956-57 . 

. 1,273 

835 

Nil 

680 

0.042 

1.82 

57-58 .. .. ■• 

1,469 

1,209 

9y 

864 

0.053 

2.31 

58-59 . 

935 

610 

105 

535 

0.033 

1.43 

59-60 . 

1,440 

• JsHl 

327 

581 

0.036 

1.56 

60-61 . 

1,359 

552 

178 

680 

0.042 

1.82 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

376 

641 

894 

652 

0.040 

1.74 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

866 

673 

276 

588 

0.036 

1.58 

20 Years’ Average 

621 

657 

585 

620 

0.038 

1.66 


(194’-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name, of Canal —Nizamsagar 


fiiver—Manjra 


Month —January 


Year Withdrawals {Cusecs) Volume of withdrawal 

1—10 11—20 21—31 month M.A.F. T.M.C. 


1941-42 .. .. 

1,146 

1,490 

1,056 

1,225 

0.075 

3.28 

42-43 .. .. 

736 

910 

901 

851 

0.052 

2.28 

43-44 ' .. .. 

878 

1,233 

1,124 

1,080 

0.066 

2.89 

44-45 .. .. 

1,011 

1,478 

1,271 

1,254 

0.077 

3.36 

45-46 .. .. 

845 

925 . 

1,320 

1,039 

0.064 

2.78 

1946-47 .. .. 

1,318 

1,518 

1,215 

1,346 

0.083 

3.61 

47-48 .. .. 

1,080 

1,296 

1,196 

1,191 

0.073 

3.19 

48-49 .. .. 

920 

1,220 

1,300 

1,152 

0.071 

3.09 

49-50 .. .. 

940 

1,160 

1,586 

1,240 

0.076 

3.32 

50-51 .. .. 

1,220 

1,150 

1,364 

1,248 

0.077 

3.34 

1951-52 .. .. 

654 

984 

1,320 

997 

0.061 

2.67 

52-53 . 

813 

845 

847 

335 

0.051 

2.24 

53-54 .. .. 

837 

1,151 

1,239 

1,081 

0.066 

2.90 

54-55 .... 

1,220 

1,762 

1,538 

1,508 

0.093 

4.04 

55-56 .. .. 

993 

1,189 

1,278 

1,157 

0.071 

3.10 

1956-57 .. .. 

1,109 

1,316 

1,682 

1,379 

0.085 

3.69 

57-58 .. .. 

866 

1,010 

1,227- 

1,041 

0.064 

2.79 

58-59 .. .. 

900 

855 

791 

847 

0.052 

2.27 

59-60 .. .. 

1,260 

1,100 

1,100 

1,152 

0.071 

3.09 

60-61 . 

530 

500 

522 

517 

0.032 

1.38 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

1,009 

1,238 

1,233 

1,163 

0.071 

3.11 

10 Years’ Average 

918 

1,071 

1,154 

1,051 

0.065 

2.82 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

964 

1,155 

1,194 

1,107 

0.068 

2.97 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Ganal —^Nizamsagar 


River —Manjra 


Month —February 


Year 


Withdrawals (Cwsecs) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—28/29 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 . 

864 

780 

737 

800 

0.044 

1.94 

42.-43 . 

1,001 

991 

1,320 

1,089 

0.060 

2.63 

43-44 . 

1,141 

1,273 

1,528 

1,307 

0.075 

3.27 

44-45 . 

1,108 

1,276 

1,696 

1,336 

0.074 

3.23 

45-46 . 

1,081 

1,415 

1,265 

1,253 

0.070 

3.03 

1946-47 . 

1,067 

1,074 

1,214 

1,112 

0.062 

2.69 

47-48 . 

1,192 

1,290 

1,305 

1,261 

0.073 

3.16 

48-49 . 

1,300 

1,332 

1,431 

1,349 

0.075 

3.26 

49-50 . 

1,630 

1,350 

1,312 

1,439 

0.080 

3.48 

50-51 . 

1,300 

1,300 

1,300 

1,300 

0.072 

3.14 

1951-52 .. 

889 

1,024 

1,034 

980 

0.056 

2.46 

52-53 . 

851 

807 

885 

845 

0.047 

2.04 

53-54 . 

1,277 

1,326 

1,851 

1,459 

0.081 

3.53 

54-55 . 

1,210 

1,288 

1,327 

1,271 

0.071 

3.07 

55-56 . 

1,165 

1,143 

1,199 

1,168 

0.067 

2.93 

1956-57 . 

1,306 

1,154 

1,182 

1,216 

0.068 

2.94 

57-58 . 

1,079 

1,068 

1,042 

1,065 

0.059 

2.58 

58-59 . 

844 

870 

950 

884 

0.049 

2.14 

59-60 . 

1,100 

1,070 

1,000 

1,059 

0.061 

2.65 

60-61 . 

470 

400 

250 

382 

0.021 

0.92 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

1,168 

1,208 

1,311 

1,225 

0.068 

2.98 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

1,019 

1,015 

1,072 

1,033 

0.058 

2.53 

20 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 

1,094 

1,112 

1,191 

1,129 

0.063 

2.75 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Namt of CanaZ—Nizamsagar 


River —Manjra 


i/owZA—March 


Fear Wit hdrawals {Cusecs) _ Volume of withdrawal 

Whole 





1—10 

11—20 

21—31 

month 

M.A.F. 

T.M.G. 

1941-42 



1,261 

1,230 

1,297 

1,264 

0.078 

3.39 

42-43 



1,570 

1,600 

1,547 

1,572 

0.097 

4.21 

43-44 



1,759 

1,966 

1,899 

1,875 

0.115 

5.02 

44-45 



1,898 

2,065 

2,102 

2,024 

0.124 

5.42 

45-46 



1,179 

1,344 

1,369 

1,300 

0.080 

3.48 

1946-47 



1,182 

1,165 

752 

1,024 

0.063 

2.74 

47-48 



1,405 

1,529 

1,566 

1,499 

0.092 

4.01 

48-49 


• 4 

1,504 

1,512 

1,608 

1,543 

0.095 

4.13 

49-50 



1,460 

1,490 

1,528 

1,494 

0.092 

4.00 

50-51 



1,300 

1,300 

1,300 

1,300 

0.080 

3.48 

1951-52 



1,049 

1,336 

1,305 

1,232 

0.076 

3.30 

52-53 


* 4 

921 

954 

1,002 

961 

0.059 

2.57 

53-54 


4 4 

1,584 

1,198 

1,538 

1,443 

0.089 

3.86 

54-55 



1,299 

1,083 

1,318 

1,236 

0.076 

3.31 

55-56 



lj202 

1,337 

1,424 

1,324 

e-ooi 

3.55 

1956-57 



1,170 

1,264 

1,275 

1,237 

0.076 

3.31 

57-58 



1,084 

1,262 

1,231 

1,194 

0.073 

3.20 

58-59 



1,055 

1,140 

1,127 

1,108 

0.068 

2.97 

59-60 



1,072 

1,146 

1,045 

1,086 

0.067 

2.91 

60-61 



424 

466 

517 

470 

0.029 

1.26 


10 Years’ Average 
•<1941-42 to 1950-51) 

1,452 

1,520 

1,497 

1,490 

0.092 

3.99 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

1,086 

1,119 

1,178 

1,129 

0.069 

3.02 

20 Years’ Average 

1,269 

1,320 

1,338 

1,310 

0080 

3.50 


(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Namt of Canal —^Nizamsagar 


River —Manjra 


Month —April 


Year 

ir iih dratvals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—30 

fV hole 
month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 

1,193 

1,276 

836 

1,101 


2.85 

42-43 . 

1,539 

1,534 

1,174 

1,416 


3.67 

43-44 . 

1,727 

1,467 

1,320 

1,505 

0.090 

3.90 

44-45 . 

2,045 

1,486 

1,435 

1,655 

0.098 

4.29 

45-46 . 

1,325 

1,449 

1,392 

1,389 

0.083 

3.60 

1946-47 . 

1,360 

1,747 

1,164 

1,424 

0.085 

3.69 

47-48 . 

1,505 

1,624 

1,503 

1,544 

0.092 

4.00 

48-49 . 

1,600 

1,600 

1,700 

1,633 

0.097 

4.23 

49-50 . 

1,470 

1,575 

1,600 

1,548 

0.092 

4.01 

50-51 . 

1,300 

1,400 

1,400 

1,367 

0.081 

3.54 

1951-52 . 

1,350 

1,294 

1,379 

1,341 

0.080 

3.48 

52-53 . 

1,066 

1,071 

956 

1,031 

0.061 

2.67 

53-54 . 

1,878 

1,982 

1,480 

1,780 

0.106 

4.61 

54-55 . 

1,464 

1,454 

1,557 

1,492 

0.089 

3.87 

55-56 . 

1,402 

1,444 

1,237 

1,361 

0.081 

3.53 

1956-57 . 

1,272 

1,197 

1,276 

1,248 

0.074 

3.23 

57-58 . 

1,211 

1,244 

1,100 

1,185 

0.071 

3.07 

58-59 . 

1,100 

1,148 

930 

1,059 

0.063 

2.74 

59-60 . 

1,095 

1,180 

1,165 

1,147 

0.068 

2.97 

60-61 . 

568 

595 

575 

580 

0.035 

1.50 

10 Years’ Average 

1,506 

1,516 

1,352 

1,458 

0.087 

3.78 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

1,241 

1,261 

1,166 

1,222 

0.073 

3.17 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

1,374 

1,388 

1,259 

1,340 

0.080 

3.48 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN Wn'HpgAWAl^ BY TEN-pAY PEglOOS ANP MONTHS 


Same of Canal — Nizamsagar 


A(ver—Manjra 




Year 

Withdrawals (Ousecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 . 



605 

616 

487 

567 

0.035 

1.52 

42-43 . 



1,099 

648 

507 

743 

0.046 

1.99 

43-44 . 



1,103 

898 

426 

797 

0.049 

2.13 

44-45 . 



1,059 

704 

479 

739 

0.045 

1.98 

45-46 . 



1,280 

527 

843 

882 

0.054 

2.36 

1946-47 . 



756 

385 

496 

544 

0.033 

1.46 

47-48 . 



1,019 

503 

966 

833 

0.051 

2.23 

48-49 . 


’ 

1,313 

490 

800 

865 

0.053 

2.32 

49-50 . 



1,320 

380 

827 

842 

0.052 

2.26 

50-51 . 


• 

1,079 

398 

784 

755 

0.046 

2.02 

1951-52 . 


« 

1,232 

582 

• 848 

886 

0.054 

2.37 

52-53 . 


« 

1,032 

620 

1,253 

978 

0.060 

2.62 

53-54 . 


• 

1,042 

571 

1,101 

911 

0.056 

2.44 

54-55 . 


• 

873 

775 

865 

838 

0.052 

2.24 

55-56 . 


• 

1,112 

518 

1,023 

889 

0.055 

2.38 

1956-57 . 


• 

1,025 

473 

1,462 

1,002 

0.062 

2.68 

57-58 . 


• « 

670 

631 

246 

507 

0.031 

1.36 

58-59 . 


• 

770 

425 

865 

692 

0.043 

1.85 

59-60 . 



746 

384 

740 

627 

0.039 

1.68 

60-61 



612 

680 

841 

715 

0.044 

1.92 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

1,063 

555 

662 

757 

0.046 

2.03 

r' 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

911 

566 

924 

804 

0.050 

2.15 

20 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 

987 

560 

793 

780 

0.048 

2.r9 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Pochanun 


RtMr—Alair (Manjra) 


Month —Jane 


Teor 

WithdrawaU (Gneecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—30 

WhoU 

month 

MAJE". T.M.C. 


1941-42 .. 



20 

19 

58 

32 

0.002 

0.08 

42-43 .. 



Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

43-44 .. 



»* 

II 

90 

30 

0.002 

0.08 

44-45 .. 

• • 

• 4 


>> 

128 

43 

0.003 

0.11 

45-46 .. 


• • 


99 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

1946-47 .. 

• 9 

• • 

Nil 

Nil 

8 

3 

Nil 

0.01 

47-48 . . 

• • 

• • 

»♦ 

*> 

9 

3 

II 

0.01 

48-49 .. 

t • 

« • 


II 

2 

1 

»f 

Nil 

49-50 • • 

• t 

• 4 


If 

5 

2 

If 

0.01 

50-51 .. 


• 4 


If 

81 

27 

0.002 

0.07 

1951-52 .. 



Nil 

Nil 

34 

11 

0.001 

0.03 

52-53 .. 




>» 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

53-54 .. 



»» 

>> 

If 

If 

>> 

f« 

54-55 .. 



9 

88 

49 

49 

0.003 

0.13 

55-56 .. 


• • 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

1956-57 .. 


• 4 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 .. 


• « 

ff 

10 

42 

18 

0.001 

0.05 

58-59 . . 



II 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

59-60 .. 




If 

If 

If 

»» 

If 

60-61 .. 


. . 

>> 

II 

If 

f I 

II 

II 


. 10 Years’ Average 
(1941-42 to 19.50-51) 

2 

2 

38 

14 

0.001 

0.04 

11 Years’ Average 

1 

10 

12 

8 

Nil 

0.02 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

1 

6 

25 

11 

0.001 

0.03 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWAIJS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


^ame of Canal —Pocharam 


River —Alair (Manjra) 


Month— Jvily 


Year Withdraifale _ Volume of withdrawal 

Whole 



1—10 

11—20^ 

21—31 

month 


TM.C. 

1941-42 . 

17 

22 

36 

25 

0.002 

0.07 

42-43 . 

82 

93 

93 

89 

0.005 

0.24 

43-44 . 

40 

92 

147 

95 

0.006 

0.25 

44-45 . 

153 

156 

164 

158 

0.010 

0.42 

45-46 . 

88 

117 

147 

118 

0-007 

0.32 

1946-47 . 

89 

118 

49 

84 

0.005 

0.22 

47-48 .. .. .. 

40 

48 

51 

47 

0.003 

0.13 

48-49 . 

34 

23 

8) 

47 

0.003 

0.13 

49-50 . 

85 

81 

137 

102 

0.006 

0.27 

50-51 . 

106 

24 

46 

58 

0.004 

0.16 

1951-52 . 

91 

119 

7 

70 

0.004 

0.19 

52-53 . 

Nil 

11 

91 

36 

0.002 

0.10 

53-54 . 

28 

83 

173 

97 

0.006 

0.26 

54-55 . 

46 

102 

141 

98 

0.006 

0.26 

55-56 . 

3 

126 

99 

77 

0.005 

0.21 

1956-57 . 

110 

95 

14 

71 

0.004 

0.19 

57-58 . 

65 

129 

121 

106 

0.007 

0.28 

58-59 . 

Nil 

42 

128 

59 

0.004 

0.16 

59-60 . 

63 

142 

89 

97 

0.006 

0.26 

60-61 . 

58 

150 

162 

125 

0.008 

0.33 

10 Years’ Average 

73 

77 

95 

82 

0.005 

0.22 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

46 

100 

102 

84 

0.005 

0.22 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average • 

60 

89 

99 

83 

0.005 

0.22 


(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND fkfONTHS 


Name of Canal —Podtaram 


River —AUir (Manjra) 


ifonti—AuEost 


Tear 

WithdravxHe (Cusece) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—31 

moh 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 


, , 


98 

177 

212 

164 

0.010 

0.44 

42-43 




199 

183 

179 

187 

0.011 

0.50 

43-44 



• • 

143 

181 

188 

171 

0.011 

0.46 

44-45 




155 

150 

129 

144 

0.009 

0.39 

45-46 


< • 


130 

78 

152 

121 

0.007 

0.32 

1946-47 


• t 

a « 

104 

76 

101 

94 

0.006 

0.25 

47-48 


« • 

» • 

67 

72 

16 

SO 

0.003 

0.13 

48-49 



a a 

73 

80 

104 

86 

0.005 

0.23 

49-50 




158 

154 

172 

162 

0.010 

0.93 

50-51 

■ * 

• • 


68 

61 

56 

62 

0.004 

0.17 

1951-52 

• • 

f * 


13 

62 

167 

84 

0.005 

0.22 

52-53 

• • 

• a 

a a 

111 

86 

150 

117 

0.007 

0.31 

53-54 

« « 


a a 

145 

66 

183 

133 

0.008 

0.36 

54-55 



a a 

27 

45 

205 

96 

0.006 

0.26 

55-56 




92 

59 

52 

67 

0.004 

0.18 

1956-57 




55 

118 

86 

86 

0.005 

0.23 

57-58 




147 

107 

71 

107 

0.007 

0.29 

58-59 




184 

142 

10 

109 

0.007 

0.29 

59-60 




174 

191 

26 

127 

0.008 

0.34 

60-61 

, , 


. , 

182 

200 

195 

193 

0.012 

0.52 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

120 

121 

131 

124 

0.008 

0.33 

10 Years’ Average 

113 

108 

114 

112 

0.007 

0.30 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

116 

114 

123 

118 

0.007 

0.32 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Pocharam 


River —Alair (Manjra) 


M onth —September 


Year ^ _ Withdrawali (Gtisecs) _ Volume of wUhdratval 

Whole 



1—10 

11—20 

21—30 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 . 

167 

130 

141 

146 


0.38 

42-43 .. .. .. 

151 

201 

198 

183 


0.47 

43-44 . 

81 

10 

102 

64 ■ 


0.17 

44-45 . 

186 

183 

176 

182 


0.47 

45-46 . 

46 

159 

209 

138 


0.36 

1946-47 . 

200 

216 

234 

217 

0.013 

0.56 

47-48 . 

161 

218 

. 108 

162 


0.42 

48-49 . 

133 

146 

20 

100 


0.26 

49-50 . 

96 

185 

65 

115 


030 

50-51 . 

81 

30 

145 

85 


0.22 

1951-52 . 

167 

163 

164 

178 

0.011 

0.46 

52-53 . 

199 

184 

126 

169 


0.44 

53-54 . 

118 

145 

158 

141 


0.37 

54-55 . 

178 

167 

60 

135 


0.35 

55-56 . 

74 

101 

64 

80 


0.21 

1956-57 . 

108 

178 

58 

115 


0.30 

57-58 . 

202 

229 

129 

187 


0.48 

58-59 

174 

231 

196 

200 


0.52 

59-60 . 

■ 116 

186 

202 

168 


0.44 

60-61 . 

192 

166 

158 

172 


0.45 

10 Years’ Average 

130 

148 

140 

139 

0.008 

0.36 

(1941-42 to 1950-51) ' 







10 Years’ Average 

153 

175 

132 

154 

0.009 

0.40 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

142 

161 

136 

147 

0.009 

0.38 


(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Poctaaram 


River —Alair (Manjra) 


Month —October 


Tear 

Withdraioah (Cuaecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 .. .. 

143 

112 

70 

107 

0.007 

0.29 

42-43 .. .. 

175 

162 

107 

147 

0.009 

0.39 

43-44 .. .. 

167 

132 

40 

no 

0.007 

0.29 

44-45 .. .. 

165 

148 

16 

107 

0.007 

0.29 

45-46 .. .. 

213 

153 

14 

155 

0.010 

0.42 

1946-47 .. .. 

248 

190 

116 

182 

0.011 

0.49 

47-48 .. .. 

81 

220 

138 

146 

0.009 

0.39 

48-49 .. .. 

113 

107 

50 

89 

0.005 

0.24 

49-50 . 

126 

112 

92 

109 

0.007 

0.29 

50-51 .. .. 

183 

151 

114 

148 

0.009 

0.40 

1951-52 .. .. 

96 

127 

79 

100 

0.006 

0.27 

52-53 .. .. 

173 

145 

36 

115 

0.007 

0.31 

53-54 .. .. 

120 

128 

112 

120 

0.007 

0.32 

54-55 .. .. 

54 

178 

128 

120 

0.007 


55-56 .. .. 

125 

136 

. 112 

127 

0.008 

0.34 

1956-57 .. • • 

155 

48 

124 

109 

0.007 

0.29 

57-58 .. .. 

230 

216 

87 

175 

0.011 


58-59 ■ • .. 

228 

180 

153 

186 

0.011 

0.50 

59-60 .. .. 

200 

202 

92 

162 

0.010 

0.43 

60-61 .. .. 

164 

191 

170 

175 

0.011 

0.47 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

161 

149 

76 

130 

0.008 

0.35 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

154 

155 

109 

139 

0.008 

0.37 

20 Years’ Average 

158 

152 

92 

134 

0.008 . 

0.36 


(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of C/ana^Pocharam 


Rtver—AJair (Manjra) 


Month —November 


Year 


1941-42 

42- 43 

43- 44 

44- 45 

45- 46 

1946-47 

47- 48 

48- 49 

49- 50 

50- 51 

1951-52 

52- 53 

53- 54 

54- 55 

55- 56 

1956-57 

57- 58 

58- 59 

59- 60 

60- 61 



Withdrawals (Gusecs) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—30 

Whale 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

Nil 

Nil 

7 

2 

Nil 

0.01 

»» 

9* 

Nil 

Nil 

99 

Nil 

>9 

99 

99 

99 

99 

» 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

43 

99 

»» 

14 

0.001 

0.04 

120 

22 

Nil 

47 

0.003 

0.12 

75 

53 

f> 

43 

0.003 

0.11 

22 

Nil 

99 

. 7 

Nil 

0.02 

31 

99 

99 

10 

0.001 

0.03 

65 

14 

99 

26 

0.002 

0.07 

67 

Nil 

Nil 

22 

0.001 

0.06 

69 

67 

20 

53 

0.003 

0.14 

83 

58 

Nil 

47 

0.003 

0.12 

150 

76 

99 

75 

0.004 

0.19 

62 

17 

99 

26 

0.002 

0.07 

70 

Nil 

Nil 

23 

0.001 

0.06 

94 

25 

99 

40 

0.002 

0.10 

97 

41 

■99 

46 

0.003 

0.12 

167 

32 

99 

66 

0.004 

0.17 

159 

52 

99 

70 

0.004 

0.18 


10 Years’ Average 36 9 1 15 0.001 

(1941-42 to 1950-51) _ 

10 Years’ Average 102 37 2 47 0.003 

(1951-52 to 1960-61) __ ' _ 


20 Years’ Average 69 23 1 31 

(1941-42 to 1960-61) ___ ' 







MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Pocharam 


River —Alair (Manjra) 


Month —December 


Year 

Withdrawal (Cusecs) 

Volume of withdrawal 


Whole 

1—10 11—20 21—31 month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 




Nil 

80 

169 

86 

0.005 

0.23 

42-43 




99 

57 

117 

60 

0.004 

0.16 

43-44 




99 

Nil 

94 

33 

0.002 

0.09 

44-45 


4 • 


40 

50 

49 

47 

0.003 

0.13 

45-46 


• 4 


57 

106 

92 

85 

0.005 

0.23 

1946-47 


4 • 


Nil 

34 

97 

45 

0.003 

0.12 

47-48 




45 

123 

67 

78 

0.005 

. 0.21 

48-49 




Nil 

17 

105 

43 

0.003 

0.12 

49-50 




if 

44 

139 

63 

0.004 

0.17 

50-51 




91 

2 

33 

12 

0.001 

0.03 

1951-52 




142 

513 

39 

14 

0.001 

0.04 

52-53 




Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

53-54 




♦ f 

99 

ft 

99 

99 

99 

54-55 





9t 

31 

11 

0.001 

0.03 

55-56 




99 

99 

4 

1 

Nil 

Nil 

1956-57 




Nil 

Nil 

12 

4 

Nil 

0.01 

57-58 




99 

99 

Nil 

Nil 

99 

Nil 

58-59 




99 

99 

99 

99 

99 

99 

59-60 




99 

99 

22 

8 

99 

0.02 

60-61 




99 

99 

Nil 

Nil 

99 

Nil 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

14 

51 

96 

55 

0.004 

0.15 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

14 

51 

11 

4 

Nil 

0.01 

20 Years’ Average 

14 

51 

54 

30 

0.002 

0.08 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Sam» of Canal —Pocbaram 


iitver—Alftlr (Manjr*) 


Month —Janoary 


Tear 


Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 

11—20 21—31 

Whole 

month 

M.AJ'. T.M.C. 


1941-42 . 

158 

134 

125 

138 

0.008 

0,37 

42-43 . 

120 

118 

123 

121 

0.007 

0.32 

43-44 . 

141 

141 

141 

141 

0.009 

0.38 

44-45 . 

57 

58 

74 

64 

0.004 

0.17 

45-46 . 

no 

111 

106 

109 

0.007 

0.29 

1946-47 . 

109 

117 

104 

no 

0.007 

0.29 

47-48 . 

124 

169 

145 

146 

0.009 

0.39 

48-49 . 

113 

125 

91 

109 

0.007 

0.29 

49-50 . 

130 

116 

111 

119 

0.007 

0.32 

50-51 . 

127 

77 

61 

88 

0.005 

0.24 

1951-52 . 

89 

83 

87 

86 

0.005 

0.23 

52-53 . 

22 

19 

14 

18 

0.001 

0.05 

53-54 . 

69 

106 

43 

72 

0.004 

0.19 

54-55 . 

33 

86 

83 

68 

0.004 

0.18 

55-56 . 

78 

60 

91 

77 

0.005 

0.21 

1956-57 . 

26 

101 

lOJ 

78 

0.005 

• 0.21 

57-58 .. 

Nil 

82 

78 

54 

0.003 

0.14 

58-59 . 

3 

118 

111 

78 

0.005 

0.21 

59-60 .. .. 

62 

85 

82 

76 

0.005 

0.20 

60-61 . 

44 

78 

70 

64 

0.004 

0.17 

10 Years’ Average 

119 

117 

108 

114 

0.007 

0.31 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

43 

82 

76 

67 

0.004 

0.18 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

81 

99 

92 . 

91 

0.006 

0.24 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Pocharam 


^tver—Alair (Maajra) 


IfoniA—Febriary 


Year 

Withdrawals (Cuaees) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—28/29 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 .. .. 

121 

114 

113 

116 

0.006 

0.28 

42-43 .. .. 

125 

123 

121 

123 

0.007 

0.30 

43-44 .. .. 

124 

112 

125 

120 

0.007 

0.30 

44-45 .. .. 

69 

59 

86 

[70 

0.004 

0.17 

45-46 .. .. 

107 

120 

130 

119 

0.007 

0.29 

1946-47 .. .. 

91 

107 

U4 

103 

0.006 

0.25 

47-48 .. .. 

137 

157 

158 

150 

0.009 

0.38 

48-49 .. .. 

123 

127 

125 

125 

0.007 

0.30 

49-50 .. .. 

124 

116 

115 

119 

0.007 

0.29 

50-51 .. .. 

64 

69 

56 

64 

0.004 

0.15 

1951-52 .. .. 

84 

123 

112 

106 

0.006 

0.27 

52-53 .. .. 

17 

24 

21 

21 

0.001 

0.05 

53-54 .. .. 

119 

113 

112 

115 

0.006 

0.28 

54-55 .. .. 

81 

105 

158 

112 

0.006 

0.27 

55-56 .. .. 

97 

92 

96 

95 

0.005 

0.24 

1956-57 .. .. 

93 

98 

100 

97 

0.005 

0.23 

57-58 .. .. 

91 

85 

82 

86 

0.005 

0.21 

58-59 .. .. 

96 

98 

101 

98 

0.005 

0.24 

59-60 .. .. 

73 

71 

82 

75 

0.004 

0.19 

60-61 .. .. 

67 

77 

78 

74 

0.004 

0.18 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

108 

110 

114 

111 

0.006 

0.27 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

82 

89 

94 

88 

0.005 

0.21 

20 Years’ Average 

95 

. 100 

104 

99 

0.006 

0.24 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal — Pocharam 


River — Alair (Manjra) 


if oni&—March 


Tear 

Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. TM.C. 


1941-42 .. .. 

125 

114 

108 

115 

0.007 

0.31 

42-43 .. .. 

129 

133 

145 

136 

0.008 

0.36 

43-44 .. .. 

127 

127 

132 

129 

0.008 

0.35 

44-45 .. .. 

72 

80 

70 

74 

0.005 

0.20 

45-46 .. 

129 

136 

132 

132 

0.008 

0.35 

1946-47 .. .. 

136 

147 

119 

133 

0.008 

0.36 

47-48 .. .. 

170 

176 

170 

172 

0.011 

0.46 

48-49 .. .. 

131 

145 

96 

117 

0.007 

0.31 

49-50 .. .. 

116 

127 

138 

128 

0.008 

0.34 

50-51 .. .. 

70 

72 

88 

77 

0.005 

0.21 

1951-52 .. .. 

104 

96 

110 

103 

0.006 

0.28 

52-53 .. .. 

19 

25 

22 

22 

0.001 

0.06 

53-54 .. .. 

116 

113 

113 

114 

0.007 

0.31 

54-55 .. .. 

107 

109 

113 

110 

0.007 

0.29 

55-56 .. .. 

111 

107 

115 

111 

0.007 

0.30 

1956-57 .. .. 

100 

80 

143 

109 

0.007 

0.29 

57-58 .. .. 

83 

85 

68 

78 

0.005 

0.21 

58-59 .. .. 

99 

97 

97 

98 

0.006 

0.26 

59-60 .. .. 

77 

99 

100 

92 

0.006 

0.25 

60-61 .. .. 

81 

85 

91 

86 

0.005 

0.23 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

120 

126 

120 

121 

0.008 

0.32 

10 Years’ Average 

90 

90 

97 

92 

0.006 

0.25 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

105 

108 

108 

107 

0.007 

0.29 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Pocfaaram 


Rtver—Alair (Manjra) 


Month —April 


Tear 

Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—30 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 .. .. 

102 

6 

Nil 

36 

0.002 

0.09 

42-43 .. .. 

.. 136 

133 

98 

122 

0.007 

0.32 

43-44 .. .. 

180 

182 

120 

161 

0.010 

0.42 

44-45 .. .. 

68 

61 

28 

53 

0.003 

0.14 

45-46 .. .. 

117 

69 

52 

79 

0.005 

0.20 

1946-47 .. .. 

73 

94 

104 

91 

O.OOS 

0.24 

47-48 .. .. 

147 

118 

78 

114 

0.007 

0.30 

48-49 .. .. 

133 

130 

123 

128 

0.008 

0.33 

49-50 .. .. 

129 

127 

98 

118 

0.007 

0.31 

50-51 .. .. 

70 

84 

72 

75 

0.004 

0.19 

1951-52 .. .. 

105 

103 

84 

97 

0.006 

0.25 

52-53 

24 

18 

12 

18 

0.001 

0.05 

53-54 .. .. 

112 

91 

92 

98 

0.006 

0.25 

54-55 .. .. 

.. 121 

94 

49 

88 

0.005 

0.23 

55-56 .. .. 

130 

118 

89 

112 

0.007 

0.29 

1956-57 .. .. 

144 

125 

91 

120 

0.007 

0.31 

57-58 .. .. 

62 

45 

56 

54 

0.003 

0.14 

58-59 .. .. 

104 

116 

129 

116 

0.007 

0.30 

59-60 .. .. 

92 

102 

98 

98 

0.006 

0.25 

60-61 .. .. 

92 

98 

75 

88 

0.005 

0.23 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

116 

100 

77 

98 

0.006 

0.25 

10 Years’ Average 

99 

91 

78 

89 

0.005 

0.23 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

107 

96 

77 

93 

0.006 

0.24 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Nom of,€andl-~Pochum 


Biver—MtiT (Mujra) 




Year 

Withdrav^ (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—31 

W ho U . 
month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 . 

mi 

Nil 

Nil 

Nil ■ 

Nil 

Nil 

• 42-43 . 

50 

9 


19 

0.001 

0.05 

43-44 . 

51 

15 

9* 

21 

0.001 

0.06 

44-45 . 

12 

Nil 


4 

Nil 

0.01 

45-46 • • .. .. 

11 

11 

»9 

7 

99 

0.02 

1946-47 . 

57 

20 

Nil 

25 

0.002 

0.07 

47-48 . 

41 

19 

9 

23 

0.001 

0.06 

48-49 . 

89 

21 

Nil 

36 

0.002 

0.10 

49-50 . 

54 

4 

f9 

19 

0.001 

0.05 

50-51 . 

46 

Nil 


15 

0.001 

0.04 

1951-52 . 

67 

27 

Nil 

30 

0.002 

0.08 

52-53 •• .. .. 

9 

Nil 

ft 

3 

Nil 

0.01 

53-54 . 

14 


ft 

5 

ft 

0.01 

54-55 . 

36 


ft 

12 

0.001 

0.03 

55-56 . 

29 

f9 

»f 

9 

0.001 

0.02 

1956-57 . 

60 

Nil 

Nil 

20 

0.001 

0.05 

57-58 . 

88 

35 

9* 

40 

0.002 

0.11 

58-59 . 

35 

Nil 

*9 

11 

0.001 

0.03 

59-60 . 

13 


99 

4 

Nil 

0.01 

60^1 . 

24 


9> 

8 

9* 



10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-*51) 

41 

10 

1 

17 

0.001 

0.05 

10 Years’ Average 

38 

6 

Nil 

14 

0.001 

0.04 

(195M2 to 1966^1) 







20 Years’ Average 

39 

8 

Nil 

16 

0.001 

0.04 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WrrHDRAWAlS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Maiulir 


Rtner—M«ii«r 


Month —Jmte 


Year 

Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—30 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.O. 


1951-52 . 

8 

9 

12 

10 

0.001 

0.03 

52-53 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

53-54 . 

»> 

»> 





54-55 . 

31 

47 

177 

85 

0.005 

0.22 

55-56 . 

Nil 

59 

48 

36 

0.002 

0.09 

1956-57 . 

Nil 

101 

138 

80 

0.005 

0.21 

57-58 . 

89 

137 

148 

125 

0.007 

0.32 

58-59 . 

30 

66 

126 

74 

0.004 

0.19 

59-60 . 

(18) 

(56) 

(83) 

(53) 

(0.003) 

(0.14) 

60-61 . 

5 

88 

96 

63 

0.004 

0.16 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

18 

56 

83 

53 

0.003 

0.14 


Month —Joiy 


Year 


Withdrawals {Cusecs) 


Volume of vnthdrawad 


1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M,A.F, 

T.M.C. 

1951-52 . 

31 

67 

106 

69 

0.004 

0.18 

52-53 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

53-54 . 

30 

182 

225 

148 

0.009 

0.40 

54-55 . 

199 

225 

211 

211 

0.013 

0.57 

55-56 . 

158 

194 

206 

186 

0.011 

0.50 

1956-57 . 

157 

194 

190 

184 

0.011 

0.49 

57-58 . 

178 

198 

190 

189 

0.012 

0.51 

58-59 . 

93 

153 

131 

126 

0.008 

0.34 

59-60 . 

(115) 

(157) 

(163) 

(146) 

(0.009) 

(0.39) 

60-61 . 

185 

203 

204 

197 

0.012 

0.53 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) . 

115 

157 

163 

146 

0.009 

0.39 
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MEAN Wrr&DRAWAiS BV TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Nom of Canal —Maoilr 


RtW*—Maner 


Month —^AagBst 


Tear 

Withdrawals (Cueees) 


Volume of withdi'awal 


1—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.W. T.M.C. 


1951-52 . 

125 

141 

160 

143 

0.009 

0.38 

52-53 . 

50 

116 

129 

99 

0.006 

0.27 

53-54 . 

252 

254 

252 

252 

0.015 

0.67 

54-55 . 

188 

120 

195 

169 

0.010 


55-56 . 

200 

192 

198 

197 

0.012 

0.53 

1956-57 . 

137 

216 

225 

194 

0.012 


57-58 . 

100 

155 

134 

130 

0.008 

0.35 

58-59 . 

106 

122 

123 

117 

0.007 

0.31 

59-60 . 

225 

226 

129 

190 

0.012 

0.51 

60-61 . 

195 

186 

167 

182 

0.011 

0.49 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

158 

173 

171 

167 

0.010 

0.45 


Month-^StpitmbtT 


Tear 


Withdrawals (Cusees) 


Volume of withdrawal 


1—10 

11—20 

21—30 

WhoU 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1951-52 . 

165 

. 154 

116 

145 

0.009 

0.38 

52-53 . 

134 

128 

123 

128 

0.008 

0.33 

53-54 . i .. .. 

245 

250 

. 250 

248 

0.015 

0.64 

54-55 . 

188 

160 

109 

152 

0.009 

0.39 

55-56 . 

196 

185 

136 

172 

0.010 

0.45 

1956-57 . 

229 

230 

194 

217 

0.013 

0.56 

57-58 . 

219 

202 

223 

215 

0.013 

0.56 

58-59 . 

103 

158 

199 

153 

0.009 

0.40 

59-60 . 

153 

198 

209 

186 

0.011 

0.48 

60-61 . 

92 

55 

190 

112 

0.007 

0.29 

10 Years’ Average 

(1951-52 to 1960-61) 

172 

172 

175 

173 

0.010 

0.45 


( 1S5 ) 




















MEAN WiTHPRAWALS BY TEN-DAY PERiaoS AND MONTllS 
^ome of (7ana2->MaiuIr Etvef^HMaaer 


Month-^OetfAtT 


Year 


Withdrawals (Cuseca) 


Volume of withdrawal 


1—10 

11—20 

21—31 


M.A.F. 

T.M.O. 

1951-52 . 

116 

148 

123 

129 

0.008 

0.35 

52-53 . 

133 

134 

136 

134 

0.008 

0.36 

53-54 . 

167 

151 

137 

150 

0.009 

0.40 

54-55 . 

219 

228 

215 

220 

0.014 

0.59 

55-56 . 

221 

229 

226 

225 

0.014 

0.60 

1956-57 . 

181 

201 

229 

204 

0.013 

p.55 

57-58 . 

233 

266 

182 

226 

0.014 

0.61 

58-59 . 

198 

195 

187 

193 

0.012 

0.52 

59-60 . 

223 

222 

225 

223 

0.014 

0.60 

60-61 . 

195 

217 

226 

213 

0.013 

0.57 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

189 

199 

189 

192 

0.012 

0.51 




Tear Withdrawals (Cusecs) Volume of mthdrawal 

__ 



1—10 

11—20 

21—30 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1951-52 . 

54 

44 

Nil 

33 

0.002 

0.09 

52-53 . 

128 

116 

82 

109 

0.006 

0.28 

53-54 . 

110 

86 

57 

84 

0.005 

0.22 

54-55 . 

152 

114 

34 

100 

0.006 

p.26 

55-56 . 

207 

132 

Nil 


0.007 

pj9 

1956-57 . 

150 

114 

23 

96 

0.006 

.pos 

57-58 . 

190 

131 

.65 

129 

0.008 

p.33 

58-59 . 

181 

159 

65 

135 

0.008 

,p.35 

59-60 . 

227 

168 

37 

144 

0.009 

p.37 . 

60-61 . 

217 

93 

81 

130 

0.008 


10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

162 

116 


4P7 

0,P0l6 

0.28 




























MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Seme, of Canal —Manair River—Maaer 

Month —December 


Year 


Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 

11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.O. 


1951-52 . 

26 

66 

68 

54 

0.003 

0.14 

52-53 .. .. .. 

43 

Nil 

Nil 

14 

0.001 

0.04 

53-54 . 

Nil 

12 

17 

10 

0.001 

0.03 

54-55 . 

43 

Nil 

Nil 

14 

0.001 

0.04 

55-56 .. .... 

Nil 

»» 

4) 

Nil 

' Nil 

Nil 

1956-57 .. .. .. 

Nit 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 . 

19 

19 

18 

19 

0.001 

0.05 

58-59 . 

19 

18 

56 

32 

0.002 

0.09 

59-60 .. .. .. 

29 

Nil 

Nil 

9 

0.001 

0.02 

60-61 .. .. .. 

Nil 

>> 

99 

Nil 

Nil 

Nil 

10 Years’ Average 

18 

12 

16 

15 

0.001 

0.04 

(1951-52 to 1960-61) 









Month- 

-January 





Year 


Withdraieals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.P. 

T.M.C. 

1951-52 . 

114 

121 

106 

114 

0.007 

0,31 

52-53 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

53-54 . 

46 

67 

67 

60 

0.004 

0.16 

54-55 .. .. 

24 

38 

48 

37 

0.002 


55-56 . 

22 

36 

56 

38 

0.002 

0.10 

1956-57 . 

19 

65 

72 

52 

0.003 

0.14 

57-58 . 

26 

29 

33 

29 

0.002 


58-59 . 

145 

175 

165 

161 

0.010 

0.43 

59-60 .. .. .. 

82 

79 

86 

82 

0.005 

0.22 

60-61 . 

44 

52 

45 

47 

0.003 

0.13 

10 Years’ Average 

52 

66 

68 

62 

0.004 

0.17 

(1951-52 to 1960-61) 
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M®iAW TEJ^-P4V PE^lIOp^ AJUX MONTHS 

Odfwic-Manalr iZiVer-r-Maner 


Yeon ,-, 

Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1^10 11—20: 21—28/29 

Whole 
months, 

M.A.F. T.M.C. 


1951r52 . 

115 

122 

119 

m 

0.007 

0.30 

52^3 . 

2 

Nil 

32 

10 

0.001 

0.02 

53*«54 . 

72 

IS 

76 

74 

0.004 

0.18 

54^55 . 

43 

42 

56 

46 

0.003 

0 .11. 

ss-de . 

45 

52 

60 

S2j 

0.003 

0.13 

195W7 . 

74 

77 

78 

77 

0.004 

0.19 

57-58 . 

39 

34 

34 

36 

0.002 

0.09 

58-59 . 

154 

168 

136 

154 

0.009 

0.37 

59-60 . 

79 

91 

91 

86 

0.005 

0.22 

60-61 .. .... 

44 

48 

44 

46 

0.003 

Oil 

10 Years’ Average , 

67 

71 

73 

70 

0.004 

0.17 

(1951-52 to 1960-61) 







3fo»t4-T-March, 


Year 


Withdraivals. (Cusecs) 


Volume of withdraioal 


1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

•month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1951-52 . 

no 

103 

no 

108 

0.007 

0.29 

52-53 . 

Nil 

50 

36 

29 

0.002 

0.08 

53-54 . 

86 

94 

92 

91 

0.006 

0.24 

54-55 . 

55 

45 

61 

54 

0.003 

0.14 

55-56 . 

52 

53 

55 

53 

0.003 

0.14 

1956-57 . 

75 

76 

75 

76 

0.005 

0.20 

57-58 . 

42 

37 

33 

37 

0.002 


58-59 . 

(58) 

(63) 

(64) 

(62) 

(0.004) 

(0.17) 

59-60 .. .... 

(58) 

(63) 

(64) 

(62) 

(0.004) 

(0.17) 

60-61 . 

44 

46 

49 

46 

0.003 

0.12 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

58 

63 

64 

62 

0.004 

0.17 
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MEAN WnUDEAWALS BV tEN-DAY PEEI01DH5 AMR M®NT«S 


Ncme «/ CanaJr-fMaDftiC: - 


Biver—Mvut 


JUotUh-^kttiik' • ‘ 


Year 

WitMrawal8i(CviMesY' 


Volume of withdrawal 


1—10' 11—20 21—30< 

Whole 
month '■ 

M.A.F. T.M.G. 


1951-52 . 

100 

93 

64 

86 

0.005 

0.22 

52-53 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

53-54 . 

82 

72 

47 

67' 

0.004 

0.*7 

54-55 . 

48 

40 

28 

38.’ 

0.002 

O.fO 

55-56 . 

84 

81 

40 

68 

0.004 

0.18 

1956-57 . 

76- 

75 

66 

72 

0.004 

0.19 ^ 

57-58 . 

35 

30 

17 

27 

0.002 

0.07 

58-59 . 

(59) 

(54) 

(36) 

(50) 

(0.003) 

(0.13) 

59-60 . 

(59) 

(54) 

(36) 

(50) 

(0.003) 

(0.13) 

60-61 . 

47 

45 

25 

39 

0.002 

o.w 

10 Years’ Average 

59 

V 

54 

36 

50 

0.003' 

0.13 > 

(1951-52 to 1960-61) 










Year Wilhdrawal8i(€a'iKcsy ■_ Volume of withdrawal 





Whole 



1—10 

11—20 

21—31 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 


1951-52 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

NiV 

52-53 .. .. .. 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

53-54 . 

13 

99 

99 

4 

99 

0.01 

54-55 . 

8 

99 

99 

2 

99 

0.01 

55-56 . 

Nil 

99 

99 

Nil 

99 

Nil 

1956*57 . 

21 

14 

17 

17 

0.001 

0.05 < 

57-58 . 

16 

16 

•16 

16 

0.001 

0.04 

58-59 .. .. .. 

(7) 

(4) 

(4) 

(5) 

(Nil) 

(0.01) 

59-60 . 

(7) 

(4) 

(4) 

(5) 

99 

(0.01) 

60-61 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 


Nil 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

7 

4 

4 

5 

Nit- 

0.01 
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MEAN WITHDRAWALS BV TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name, of Canal —Sanigaram 


River —Siddipet Vagn (Maner) 


Month —Jane 


Year 


Withdraioals (Cuseca) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—30 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1951-52 . 



.. 




52-53 . 


. . ■ 


• • 

. - 


53-54 . 

Nil 

Nil 

Nil ' 

Nil 

Nil 

Nil 

54-55 . 


»» 

»> 

99 


99 

55-56 . 


ti 


99 

99 

99 

1956-57 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 . 


9 

19 

9 

0.001 

0.02 

58-59 . 

31 

66 

125 

74 

0.004 

0.19 

59-60 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

60-61 . 

11 

19 

19 

16 

0.001 

0.04 

8 Years’ Average 

S 

12 

20 

12 

0.001 

0.03 

(1953-54 to 1960-61) 









Month — July 




Year 


Withdrawals {Cmecs) 


Volume of unthdrawal 





Whole 




1—10 

11—20 

21—31 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1951-52 . 





.. 


52-53 . 

.. 

. 

. • 



. . 

53-54 . 

8 

45 

59 

38 

0.002 

0.10 

54-55 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

55-56 . 

9f 

ff 

99 

99 

99 

99 

1956-57 . 

’ 5 

13 

32 

17 

0.001 

0.05 

57-58 . 

19 

36 

47 

34 

0.002 

0.09 

58-59 . 

107 

36 

36 

59 

0.004 

0.16 

59-60 . 

15 

30 

30 

25 

0.002 

0.07 

60-61 . 

25 

47 

47 

40 

0.002 

0.11 

8 Years’ Average 

22 

26 

31 

27 

0;002 

0.07 

(1953-54 to 1960-61) 



* 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of CunalSanignam 


ii»Der~Siddipet Vagu (Maner) 


Month —August 


Year 


Withdravyah {Cuseca) 


Volume of vn thdrawal 


1—10 

11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1951-52 . 

. . 

- . 

• * 

- . 

. . 

• * 

52-53 . 

. , 

. . 


. • 

. • 

, * 

53-54 . 

Nil 

6 

20 

9 

0.001 

0.02 

54-55 . 

3 

8 

8 

6 

Nil 

0.02 

55-56 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

♦ 1 

Nil 

1956-57 . 

45 

45 

45 

45 

0.003 

0.12 

57-58 . 

47 

47 

An 

47 

0.003 

0.13 

58-59 . 

41 

52 

29 

40 

0.002 

0.11 

59-60 . 

5 

5 

5 

5 

Nil 

0.01 

60-61 . 

47 

47 

SO 

48 

0.003 

0.13 

8 Years’ Average 

24 

26 

26 

25 

0.002 

0.07 

(1953-54 to 1960-61) 









Month- 

-September 





Year 


Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 

11—20 

21—30 

Whole 

month 

M.A^F. 

T.M.C. 

1951-52 . 







52-53 . 


. • 

« . 


, , 

, 

53-54 .. .. .. 

24 

23 

23 

23 

0.001 

0.06 

54-55 .... .. 

2 

Nil 

4 

2 

Nil 

0.01 

55-56 . 

Nil 

>» 

Nil 

Nil 

f 9 

Nil 

1956-57 . 

46 

49 

49 

48 

0.003 

0.12 

57-58 .. .... 

49 

54 

54 

52 

0.003 

0.13 

58-59 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

59-60 . 

6 

6 

6 

6 

99 

0.02 

60-61 . 

54 

54 

54 

54 

0.003 

0.14 

8 Years’ Average 
(1953-54 to 1960-61) 

23 

23 

24 

23 

0.001 

0.06 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Sanigaram 


Biver —Siddipet Vagu (Maner) 


Month —October 


Tear 


WithdratoaU (Cusecs) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1951-52 .. 







52-53 . 

. • 

. . 


. • 

* - 

. . 

53-54 . 

29 

30 

29 

30 

' 0.002 

0.08 

54-55 . 

14 

13 

8 

n 

0.001 

0.03 

55-56 . 

Nil 

8 

19 

9 

0.001 

0.02 

1956-57 . 

49 

49 

49 

49 

0.003 

0.13 

57-58 . 

54 

61 

51 

55 

0.003 

0.15 

58-59 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

59-60 . 

6 

17 

57 

28 

0.002 

0.07 

60-61 . 

62 

34 

24 

39 

0.002 

0.10 

8 Years’ Average 

27 

26 

30 

28 

0.002 

0.07 


(1953-54 to 1960-61) _ 

Month —November 


Year 


Withdrawala {Cusecs) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—30 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1951-52 . 







52-53 . 

. . 


. ■ 



• . 

53-54 . 

30 

30 

30 

30 

0.002 

0.08 

54-55 . 

18 

J 

Nil 

8 

Nil 

0.02 

55-56 . 

22 

22 

22 

22 

0.001 

0.06 

1956-57 . 

34 

Nil 

Nil 

11 

0.001 

0.03 

57-58 . 

50 

50 

50 

50 

0.003 

0.13 

58-59 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

59-60 . 

99 

97 

99 

99 

99 

99 

60-61 • • .. .. 

9* 

99 

21 

7 

99 

0.02 

8 Years’ Average 

19 

14 

15 

16 

0.001 

0.04 


(1953-54 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of CanaZ—Sanigaram 


River —Siddipet Vagu (Maner) 


M onth —Dectm ber 


Year 

WithdravMla (Cuaecs) 


Volume of withdrawal 


1 

O 

j 

o 

1 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1951-52 . 

. . 

, . 

* , 

, , 



52-53 . 

* . 

. • 

. . 

• , 


, , 

53-54 . 

28 

27 

27 

27 

0.002 

0.07 

54-55 . 

Nil 

Nil 

18 

6 

Nil 

0.02 

55-56 . 

22 

22 

22 

22 

0.001 

0.06 

1956-57 . 

Nil 

Nil 

23 

8 

Nil 

0.02 

57-58 . 

Jf 

>» 

Nil 

Nil 


Nil 

58-59 . 

>> 


»» 

>y 


9 

9 9 

59-60 . 

17 

17 

17 

17 

0.001 

0.05 

60-61 . 

10 

13 

19 


0.001 

0.04 

8 Years’ Average 

10 

10 

16 

12 

0.001 

0.03 

(1953-54 to 1960-61) 









Month- 

—January 




Year 


Withdrawals (Cuaeca) 


Volume of withdrawal 





Whole 




1—10 

11—20 

21—31 

month 

M.A.F. 

T.M.C, 

1951-52 . 







52-53 . 

. . 

. . 

. . 

t . 

. . 

• . 

53-54 .. .. .. 

26 

26 

25 

25 

0.002 

0.07 

54-55 . 

18 

18 

18 

18 

0.001 

0.05 

55-56 . 

23 

38 

40 

34 

0.002 

0.09 

1956-57 . 

37 

37 

48 

41 

0.003 

0.11 

57-58 . 

46 

46 

46 

46 

0.003 

0.12 

58-59 .. . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

59-60 . 

35 

35 

35 

35 

0.002 

0.09 

60-61 . 

26 

38 

40 

35 

0.002 

0.09 

8 Years’ Average 

26 

30 

32 

29 

0.C02 

0.08 

(1953-54 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


l^ame af Canal —Sanigaram 


Siddipet Vagu (Maner) 


M on<A~February 


Year 

y * 

Withdrawals (Cusecs) 

Volume of withdrawal 


Whole 

1—10 11—20 21—28/29 month 

M.A.F. T.M.C. 


1951-52 . 


•. 




.. 

52-53 . 

.. 



• * 



53-54 .. .. .. 

23 

23 

21 

23 

0.001 

o:o6 

54-55 . 

11 

14 

2 

9 

Nil . 

0^02 

55-56 . 

91 

80 

52 

75 

0.004 

0.19 

1956-57 .. .... 

49 

49 

49 

49 

0.003 

0.12 

57-58 . 

46 

48 

48 

47 

0.003 

Oil 

58-59 .. .. .. 

60 

60 

60 

60 

0.003 

0.15 

59-60 . 

35 

36 

36 

36 

0.002 

0.09 

- 60-61 . 

91 

80 

48 

75 

0.004 

0.18 

8 Years’ Average 

51 

49 

40 

47 

0.003 

0.12 

(1953-54 to 1960-61) 







Month —March 


Year 


Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. ■ 

1951-52 . 







52-53 . 

. . 

. . 

. . 



• . 

53-54 . 

12 

4 

3 

6 

Nil 

0.02 

54-55 .. 

8 

'8 

8 

8 


0.02 

55-56 . 

22 

12 

3 

12 

0.001 

0.03 

1956-57 . 

49 

50 

50 

50 

0.003 

0.13 

57-58 .. .. .. 

48 

49 

49 

48 

0.003 

0.13 

58-59 . 

81 

81 

81 

81 

0.005 

0.22 

59-60 .... .. 

36 

36 

36 

36 

0.002 

0.10 

60-61 . 

23 

11 

2 

12 

0.001 

0.03 

8 Years’ Average 

35 

31 

29 

32 

0.002 

0.09 

(1953-54 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Sanigaram 


River —Siddipet Vagn (Maner) 


Month —April 


Year 


Withdrawals (fiusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 

11—20 

21—30 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1951-52 . 






.. 

52-53 . 

. . 



. * 



53-54 . 

14 

3 

Nil 

5 

Nil 

0.01 

54-55 . 

Nil 

Nil 


Nil 


Nil 

55-56 .. 

2 

>> 

2 

1 

99 

99 

1956-57 .. 

55 

53 

5 

38 

0.002 

0.01 

57-58 . 

38 

21 

21 

27 

0.002 

0.07 

58-59 .. .... 

65 

65 

65 

65 

0.004 

0.17 

59-60 . 

18 

18 

18 

18 

0.001 

0.05 

60-61 . 

3 

Nil 

1 

1 

Nil 

Nil 

8 Years’ Average 
(1953-54 to 1960-61) 

24. 

20 

14 

19 

0.001 

0.05 


Month —May 


Year 


Withdrawals (Cusecs) 


Volutne of withdrawal 


1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

TM.G, 

1951-52 . 





• . 

, 

52-53 .. 

. . ■ 

. . 





53-54 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil . 

Nil 

Nil 

54-55 . 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

55-56 . 

48 

6 

m 

99 

17 

0.001 

0.05 

1956-57 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 . 

21 

21 

21 

21 

0.001 

0.06 

58-59 . 

Nil 

Nil 

Nil- 

Nil 

Nil 

Nil 

59-60 . 

9 9 

99 

99 

99 

99 

99 

60-61 . 

2 

3 

4 

3 

9 9 

0.01 

SYears’ Average 

(1953-54 to 1960-61) 

9 

4 

3 

5 

Nil 

0.01 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name, of Canal —R,amappa 


Moruvancha Vagu (Maner) 


Month —June 


Year 


Withdrawals {Cusecs) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—30 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.G. 

1956-57 . 

27 

30 

12 

23 

0.001 

0.06 

57-58 . 

49 

54 

A1 

50 

0.003 

0.13 

58-59 . 

28 

32 

20 

27 

0.002 

0.07 

59-60 .. .. .. 

18 

26 

17 

20 

0.001 

0.05 

60-61 . 

33 

44 

37 

38 

0.002 

0.10 

5 Years’ Average 

31 

37 

27 

32 

0.002 

0.08 

(1956-57 to 1960-61) 









Month- 

-July 




Year 


Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 





Whole 




1—10 

11—20 

21—31 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1956-57 . 

24 

34 

2 

19 

0.001 

0.05 

57-58 .•’ 

80 

92 

105 

93 

0.006 

0.25 

58-59 . 

Nil 

62 

72 

46 

0.003 

0.12 

59-60 .. .... 

23 

37 

Nil 

19 

0.001 

0.05 

60-61 . 

106 

102 

73 

92 

0.006 

0.25 

5 Years’ Average 

47 

65 

50 

54 

0.003 

0.14 

(1956-57 to 1960-61) 








Month —August 


Year 


Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrauxd 

1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C.' 

1956-57 . 

1 

41 

97 

48 

0.003 

0.13 

57-58 . 

74 

26 

61 

54 

0.003 

0.14 

58-59 . 

50 

48 

28 

39 

0.002 

0.10 

59-60 . 

36 

.20 , 

Nil 

18 

0.001 

0.05 

60-61 . 

79 

107 

120 

103 

0.006 

0.28 

5 Years’ Average 

48 

48 

61 

52 

0.003 

0.14 

(1956-57 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Ramappa 


River —Moruvancha Vagu (Maner) 


J/o7i<A—Septem her 


Year _ Withdrawals {Cusecs) Volume of withdrawal 

Whole 

1—10 11—20 21—30 month M.A.F. T.M.C. 


1956-57 . 49 96 9 52 0.003 0.13 

57- 58 118 155 186 152 0.009 0.39 

58- 59 70 52 87 70 0.004 0.18 

59- 60 26 Nil 27 17 0.001 0.04 

60- 61 63 85 93 80 0.005 0.21 


5 Years’ Average 65 78 80 74 0.004 0.19 


(1956-57 to 1960-61) 


M onlh —October 


Year Withdraivals iCusec-'t) Volume of withdrawal 

' Whole. 

1—10 11—20 21—31 month 3J.A.F. T.M.C. 

1956-57 . 59 63 97 74 0.005 0.20 

57- 58 114 166 71 116 0.007 0.31 

58- 59 64 74 42 59 0.004 0.16 

59- 60 141 134 181 154 0.009 0.41 

60- 61 188 106 100 131 0.008 0.35 


5 Years’ Average 113 108 98 107 0.007 0.29 


(1956-57 to 1960-61) 


Motith —November 


Year 

• 

WitJulrawals (Cusecs) 


Volume, of withdrawal 


1—10 

11—20 

21—30 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1956-57 . 

34 

Nil 

Nil 

11 

0.001 


57-58 . 

26 

18 


14 

0.001 


58-59 . 

24 

2 


8 

Nil 


59-60 . 

91 

57 

67 

72 

0.004 


60-61 . 

25 

8 

Nil 

11 

0.001 


5 Yeais’ Average 
(1956-57 to 1960-61) 

40 

17 

13 

23 

O.OGl 

0.06 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 
Name of Canal —Ramappa River —Moruvancha Vagu (Maner) 

Month —December 


Year _ Withdraipcda {Cusees) _ Volvme of withdrawal 

Whole 

1—10 ll"-20 21—31 month M.A.F. T.M.C. 

1956-57 Ml ^ aTz Ml Ml Ml mT' 

57- 58 9, ,, ,, ,, j, 

58- 59 . 9> i> 9> >> )) 

59- 60 14 „ „ 5 „ 0.01 

_ 60-61 ■. .. ■ ■ _At?_ ^ _ Xil 

5 Years’ Average 3 Nil Nil 1 Nil Nil 

(1956-57 to 1960-61) ’ 


Month —January 


Year _ _ Wilhdrawah (Casecs) Volume of withdraival 

Whae " 

_ 1—10 11—20 21—31 month _ M.A.F. T.M.C. 

1955- 55*. 2 7 10 6 Nil 0.02 

1956- 57 23 61 60 48 0.003 0.13 

57- 58 5 10 7 ■ 7 Nil 0.02 

58- 59 Ml 37 70 37 0.002 O.lO 

59- 60 14 115 122 85 0.005 0.23 

60- 61 . m _n_ 18 10 0.001 003 

5 Years’ Average 8 47 55 37 0.002 0.10 

(1956-57 to 1960-61) 


M until —F ebruary 


Year _ Withdraxmls (Cusecs) _ Volume of withdrawal 

__ 1—10 11—20 21—28/29 month M.A.F. T.M .C. 

1955- 56*. 10 14 17 14 0.001 O.oT 

1956- 57 59 67 69 65 0.004 0.16 

57- 58 5 11 5 7 Nil 0.02 

58- .59 79 80 96 84 0.005 0.20 

59- 60 152 173 174 166 0.010 0.42 

60- 61 . , _ 17 . 14_ M _ 0.001 _ 0^3 

5 Years’ Average 61 70 72 67 0.004 0.17 

(1956-57 to 1960-61) _ _ _ 

*Not considered for calculating the average. 
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MBIN* wniHHtiiWAliS BY TBNvBAY PBBiODS AND MONTHS 


Abimr itanMpp» Lake 


AtW—Mowancfaa Vagn (Maner) 


HoaMr-llarch 


Year 


Wit/idrawaU (Cusees) 


Volume of toithdrauxU 

1—10 

11-^20. 

2J—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1955-56* . 

*3 

26 

35 

28 

0.002 

0.07 

1956-57 . 

72 

81 

143 

100 

0.006 

0.27 

57-58 . 

5 

10 

5 

7 

NU 

0.02 

58-59 . 

94 

90 

87 

90 

0.006 

0.24 

59-60 . 

202 

236 

227 

222 

0.014 

0.59 

60-61 . 

16 

16 

17 

16 

0.001 

0.04 

5 Years’ Average 

78 

87 

96 

87 

0.005 

0.23 

(1956-57 to 1960-61) 









Month- 

-April 




Year 


Withdrawalo {Gusecs) 


Volume oj withdrawal 





Whole 




1—10 

11—20 

21—30 

month 

M.A.F. 

T.M.G. 

1955-55* . 

50 

49 

23 

41 

0.002 

0.11 

1956-57 . 

230 

108 

28 

105 

0.006 

0.27 

57-58 . 

4 

I 

Nil 

2 

Nil 

0.01 

58-59 . 

83 

83 

65 

77 

0.005 

0.20 

59-60 . 

187 

108 

16 

104 

0.006 

0.27 

60-61 . 

19 

16 

6 

14 

0.001 


' 5 Years’ Average 

105 

63 

23 

60 

0.004 

0.16 

(1956-5,7 to l'960-6l) 







MotUh — May 

Ytar 


Withdrawal (Cuaeca) 


Kolume of withdratoal 





WhoU 




1—10 

11—20 

21—31 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1955-56* . 

S 

Nil 

Nil 

2 

Nil 

0.01 

1956-57 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 . 

«9 

ff 

5 

2 


o-.oi 

58-59 . 

18 

ff 

6 

9 

0.001 

0.02 

59-60 .. .. .. 

Nil 

*9 

11 

4 

Nil 

0.01 

60-61 . 

ff 

ff 

15 

5 

ft 

0.01 

5 Years’ Average 

4 

Nil 

7 

4 

Nil 

0.01* 

(1956-57 to 1960-61) 

__ 







*Not considered for calculating the average. 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


of Canal — Waioganga 


Biver — Wainganga (PraaMtal 


Monih-~Juat 


Year 

Withdrawala (Cusees) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—30 

II 

M.A.F. TM.O. 


1941-42 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

42-43 . 

9 » 

f9 

§9 

»> 

99 

99 

43-44 . 

*5 

99 

44 

15 

0.001 

0.04 

44-45 . 

• 1 

99 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

45-46 

U 

»t 

>» 

>• 


99 

1946-47 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

47-48* . 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A, 

N.A. 

48-49 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

49-50 . 



99 

99 

99 

99 

50-51 . 

1 * 

»> 

» 

» 

99 

• 9 

1951-52* . 

N.A. 

N,A, 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

52-53 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

53-54* . . .... 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

54-55* . 

$9 


99 

99 

9* 

9 * 

55-56* . 

V 

»» 

99 


*9 

99 

1956-57* . 

N.A. 

N.A, 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. .. 

57-58 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

58-59 . 

if 

26 

29 

18 

0.001 

0.05 

59-60 . 

28 

Nil 

36 

21 

0.001 

0.05 

60-61 .. 

Nil 

99 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

» 

9 Years’ Average 

Nil 

Nil 

5 

2 

Nil 

Nil 

(1941-42 to 1950-51) 







5 Years’ Average 

6 

5 

13 

8 

Nil 

0.02 

(1951-52 to 1960-61) 







14 Years’ Average 

2 

2 

8 

4 

Nil 

0.01 

(1941-42 to 1960-61) 








* Not considered for calculating the average. 
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MEAN WTTBDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Jfame oj Ctmal —Wainguiga 


River—Wainganga (Praabita) 


Month —Jaly 


Tear Withdrawals (Cuseea) Volume of withdrawal 

^ Whole 





1—10 

11—20 

21—31 

month 

M.A.F. 

T.M.G. 

1941-42 .. 



Nil 

339 

611 

326 

0.020 

0.87 

42-43 .. 



93 

145 

184 

142 

0.009 

0.38 

43-44 .. 



288 

575 

631 

502 

0.031 

1.34 

44-45 



81 

Nil 

Nil 

26 

0.002 

0.07 

45-46 .. 


• • 

Nil 

>» 

26 

8 

Nil 

0.02 

1946-47 .. 


« • 

Nil 

292 

678 

335 

0.021 

0.90 

47-48* .. 


• C 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

48-49 .. 


• r 

Nil 

Nil 

201 

71 

0.004 

0.19 

49-50 .. 


« • 

ii 

43 

331 

131 

0.008 

0.35 

50-51 .. 

* • 

• • 

135 

270 

453 

291 

0.018 

0.78 

1951-52* .. 

♦ • 

* « 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

52-53 .. 

a • 

■ • 

127 

469 

716 

446 

0.027 

1.19 

53-54* .. 


• * 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

54-55* .. 


* • . 

>> 

*9 

»» 

>9 



55-56* .. 


< • 


Jf 


>> 


>1 

1956-57* .. 


« • 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

57-58 .. 


• • 

Nil 

101 

369 

164 

0.010 

0.44 

58-59 .. 



47 

7 

7 

20 

0.001 

0.05 

59-60 .. 



131 

323 

506 

326 

0.020 

0.87 

60-61 .. 



103 

189 

420 

243 

0.015 

0.65 


9 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

66 

185 

346 

204 

0.013 

0.54 

5 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

82 

218 

404 

240 

0.015 

0.64 

14 Years* Average 

72 

197 

367 

216 

0.013 

0.58 


(1941-42 to 1960-61) 


* Not considered for calculating the average. 
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MEAN' WniBHl^ALS BY ‘VENt'OAY PEKIOBS Ai!W MONTHS 


BtiAie <if CcMttf^WiilBgClitft 


(Praahila) 


ifofUA-^An^t 


Yeett 


Withdrawdih (Cht^eesy 


Volume of withdrawal 


1—IG 

11—20 21—31 

Whole 

tMnik 

M.A.F. T.M.C. 


l^V^2 .. .. 


540 

700 

740 

662 

0.041 

1.77 

42-43 .. .. 


202 

235 

468 

367 

0.019 

0i82 

4344 . . . . 


663 

663 

737 

689 

0.042 

1:85 

4445 .. 


111 

494 

670 

433 

0.027 

1.16 

4546 .. .. 


447 

421 

332 

398 

0.024 

1.07 

.. .. 


629 

593 

593 

605 

0.037 

1.62 

4748* .. 


N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

4849 .. 

• • 

557 

680 

660 

633 

0.039 

1*70 

49^^50 .. . . 

• • 

486 

581 

666 

581 

0.036 

1.56 

50i^51 .. .. 

t • 

553 

553 

772 

631 

0.039 

1.69 

1&51-52* .. .. 


N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

52^53 .. .. 


311 

Nil 

Nil 

100 

0.006 

0.27 

53-54* .... 

» • 

N.A. 

N.A. 

' N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

54-55* .. . . 

• f 

>> 

>* 

tP 

*» 

»> 


55-56* .. .. 

* « 


9t 

9P 

M 


>> 

1956-57* .. .. 

c ■ 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

57-^58 .. .. 


462 

605 

652 

576 

0.035 

1.54 

58-59 .. .. 


14 

257 

483 

259 

0.016 

0.69 

59i-60 .. .. 


339 

600 

600 

516 

0.032 

1.38 

60-61 . 


446 

443 

443 

444 

0.027 

1.19 


9 Yeaw’ Avcra^ 

(194142 to 1950-51) 

465 

547 

626 

949 

0.034 

1.47 

5 Years’ Avenkgfe 

314 

381 

436 

379 

0.023 

l.Ql 

(1951-52 to 1960-61) 







14 Years’ Average 

411 

488 

558 

488 

0.030 

1.31 

(1941-42 to 1960-61) 








* Not considered for calculating the average. 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —^Wainganga 


River —Wainganga (Pranhita) 


Month —September 


Year 


Withdrawals (Cusees) 


Volume of withdrawal 


1—10 

11—20 21—30 

WhoU 

month 

M.A.R. T.M.C. 


1941-42 . 

776 

780 

684 

747 

0.044 

1.94 

42-43 .... .. 

536 

600 

635 

590 

0.035 

1.53 

43-44 . 

683 

■733 

730 

715 

0.043 

1.85 

44-45 . 

687 

729 

731 

716 

0.043 

1.86 

45-46 .. .. .. 

583 

670 

724 

659 

0.039 

1.71 

1946-47 . 

620 

683 

752 

685 

0.041 

1.78 

47-48*.. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

48-49 . 

602 

702 

730 

678 

0.040 

1.76 

49-50 . 

710 

714 

750 

725 

0.043 

1.88 

50-51 . 

744 

780 

780 

768 

0.046 

1.99 

1951-52*/. 

xY.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A 

52-53 . 

770 

770 

878 

806 

0.048 

2.09 

53-54* . 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A 

54-55* .. .... 

>» 

>9 

$y 

M 

9i 

99 

55-56* . 

t9 

J* 

99 

it 

>» 

99 

1956-57* . 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A 

57-58 .. 

616 

792 

728 

712 

0.042 

1.85 

58-59 . 

211 

650 

698 

520 

0.031 

1.35 

59-60 . 

549 

475 

621 

548 

0.033 

1.42 

60-61 .. .. .. 

522 

686 

713 

640 

0.d38 

1.66 


9 Years’ Average 
(194M2 to 1950-51) 

660 

710 

724 

698 

0.042 

1.81 

*5 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

534 

675 

728 

645 

0.038 

1.67 

14 Years’ Average 

615 

697 

725 

679 

0.040 

1.76 


(1941-42 to 1960-61) __ 

* Not considered for calculating the average. 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal — Wainganga 


i2)ver—Wainganga (Pranfaita) 


Month —October 


Year 

Withdrawals (Cuaeca) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—31 

WhoU 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 . . .. 

378 

352 

196 

305 

0.019 

0.82 

42-43 .. .. 

698 

730 

525 

647 

0.040 

1.73 

43-44 .. . . 

730 

712 

366 

595 

0.037 

1.59 

44-45 .. .. 

740 

733 

698 

723 

0.044 

1.94 

45-46 .. .. 

734 

753 

668 

717 

0.044 

1.92 

1946-47 .. .. 

780 

780 

650 

734 

0.045 

1.97 

47-48* .. .. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

48-49 .. .. 

736 

751 

764 

751 

0.046 

2.01 

49-50 .. .. 

750 

750 

749 

750 

0.046 

2.01 

50-51 .. .. 

762 

757 

745 

754 

0.046 

2.02 

1951-52* -. .. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

• N.A. 

52-53 .. .. 

736 

498 

313 

509 

, 0.031 

1.36 

53-54* . . .. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

54-55* .. .. 

• • >5 

>* 

tf 

» 9 

99 

99 

55-56* .. .. 

• • >> 


9> 


M 

99 

1956-57* . . .. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

57-58 .. .. 

730 

512 

428 

553 

0.034 

1.48 

58-59 .. .. 

700 

701 

583 

659 

0.041 

1.77 

59-60 .. .. 

{Nil) 

, (Nil) 

{Nil) 

{Nil) 

{Nil) 

{Nil) 

60-61 .. .. 

726 

689 

601 

670 

0.041 

1.79 


9 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

701 

702 

596 

664 

0.041 

1.78 

5 Years’ Average 

578 

480 

385 

478 

0.029 

1.28* 

(1951-52 to 1960-61) 







14 Years’ Average 

657 

623 

520 

598 

0.037 

1.60 

(1941-42 to 1960-61) 








* Not considered for calculating the average. 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Conat—Waingangt 


Biver —Waingaaga (Praahita) 


Month —November 


Year 



Withdrawals (Cuaeca) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—30 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M:C. 

1941-42 .. .. 


14 

Nil 

Nil 

5 

Nil 

0.01 

42-43 ,. .. 


86 


f* 

29 

0.002 

0.08 

43-44 .. .. 


19 

yy 

>> 

6 

Nil 

0.02 

44-45 .. .. 


435 

>> 

>> 

145 

0J)09 

0.38 

45-46 .. .. 


340 

220 

yy 

187 

0.011 

0.48 

1946-47 .. .. 

4 * 

315 

Nil 

Nil 

105 

0.006 

0.27 

47-48* .. ■ .. 

• 4 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

48-49 .. .. 

■ • 

719 

343 

Nil 

354 

0.021 

0.92 

49-50 .. .. 


466 

Nil 

yy 

155 

0.009 

0.40 

50-51 .. .. 


Nil 

yf 

M 

Nil 

N^il 

Nil 

1951-52* .. .. 


N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

52-53 . . .. 


Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

53-54* . . .. 


N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

54-55* .. .. 




yy 

yy 

9* 

99 

55-56* . . .. 


?> 


yy 

yy 

>9 

99 

1956-57* .. .. 


N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

57-58 .. .. 


329 

232 

171 

244 

0.015 

0.63 

58-59 .. .. 


Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

59-60 .. .. 


fi 

yy 

yy 

yy 

yy 

yy 

60-61 .. .. 


496 

199 

*9 

232 

0.014 

0.60 


9 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

266 

63 

Nil , 

110 

0.006 

0.29 

5 Years’ Average 

165 

86 

34 

95 

0.006 

0.25 

(1951-52 to 1960-61) 







14 Years’ Average 

230 

71 

12 

104 

0.006 

0.27 

(1941-42 to 1960-61) 








* Not considered for calculating the average. 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Namt of Canal —^Wainganga 


Etver—Wainganga (Pranhita) 


Month —December 


Year 

Withdravxtla {Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.G. 


1941-42 




Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 


42-43 





99 

99 

99 

J5 

>9 

43-44 




9 9 

>9 

99 

»; 

99 

95 

44-45 




19 

99 

99 

9> 

>5 

»5 

45-46 




99 

1* 

99 

9> 


99 

1946-47 




Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

iVt/ 

47-48* 



• • 

99 

*9 

99 

99 

99 

59 

48-49 



• • 

91 

»> 

>9 

99 

99 

99 

49-50 




9> 

»» 

>9 

5» 

9> 

5» 

50-51 




9J 

59 

>9 

99 

99 

55 

1951-52* 




Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

iVi7 

52-53 




(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(iVtl) 

53-54* 




N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

54-55* 




9> 

9? 


99 

>> 

>> 

55-56* 





99 

99 

>9 



1956-57* 




Nil 

' Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 





J| 

95 

9 9 

99 

ft 

58-59 




9 9 

>9 

99 

99 

99 

ft 

59-60 




99 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

60-61 




(Nil) 

99 

99 

99 

5» 

99 


9 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

5 Years’ Average 

Nil 

Nil 

Nil ^ 

Nil 

Nil 

Nil 

(1951-52 to 1960-61) 




'' 



14 Years’ Average 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 


(1941-42 to 1960-61) 


* Not considered for calculating the average. 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DaV PERIODS AND MONTHS 


.Vam<‘- of Cana/ — Wainganga 


Jlivtir — Wainganga (Pranhita) 


Month —January 


Year 


l¥ ithdrawalx 

( (JusecH) 


I 'uhntu: 

of withdrawal 



« 


Whok 




1-10 

11—20 

21—3) 

month 

M.A.h 

TJI ( 

1941-42 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

42-43 . 


*9 

99 

99 

9 9 

99 

43-44 . 

%i 

99 

>9 

99 

9* 

91 

44-45 .. 


99 

99 

99 

99 

9.9 

45-46 . 


99 

99 

99 

♦ 9 

■ *t 

1946-47 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

■Nil 

47-48*. 

>> 

99 

99 

>9 

9* 

99 

•48-49 . 


♦ 9 

99 

99 

99 

99 

49-50 . 


99 

99 

99 

91 

99 

50-51 . 

M 

99 

99 

99 

99 

99 

1951-52* . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 . 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 


53-54* . 


9.1 

9» 

> > 



54-55* . 

M 

5, 


1 

,, 

,, 

55-56* . 

91 

9* 

•9 

99 

>9 

‘ 1 

1956-57* . 

Nil 

.V(7 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 . 



», 


99 

99 

58-59 . 


6 

10 

5 

V, 

0.01 

59-60 . 

IJ 

Nil 

Nil 

Nil 

J 9 

Nil 

60-61 . 

59 

96 

96 

84 

0.005 

0.22 


9 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

5 Years' Average 
(1951-52 to 1960-61) 

10 

20 

21 

18 

0.001 

0.05 

14 Years’ Average 

4 

7 

8 

6 

Nil 

0.02 


(1941-42 to 1960-61) 


• Not considered for calculating the average. 











MEAN WltttDEAWALS BV TEN-DAY EERIODS AND MONTHS 


Namt of Canal —WaingansB 


EiW—Wainganga (Pranbita) 


Month —February 


Tear _ Withdratcah (Cvetca) _ Volume of withdrawal 

Whole “ 





1—10 

11—20 

21—28/29 

month 

M.AJ. 

T.M.C. 

1941-42 .. 



Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

42-43 .. 


• • 

• 1 

•* 

ff 

tf 

tt 

99 

43-44 .. 


• • 

If 

•» 

ff 

t* 

99 

ff 

44-45 .. 

« • 

• • 

»l 

•t 

ff 

ff 

ff 

ff 

45-46 .. 

• • 

• « 

ft 

t* 

tt 

• f 

ff 

f f 

1946-47 .. 

« • 

« • 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

47-48* .. 

• • 

• * 

«• 

tf 

ft 

ff 

ff 

ft 

48-49 .. 

• • 

• • 

»> 

ft 

ft 

ff 

ff 

tf 

49-50 • • 


4 4 

ft 

ft 

tf 

ff 

tt 

ft 

50-51 .. 


< • 

if 

ff 

tf 

ff 

ff 

tt 

1951-52* .. 


4 • 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 .. 



ft 

ff 

tf 

ff 

ff 

ff 

53-54* .. 



N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

54-55* .. 



ft 

ff 

tf 

ft 

ff 

ft 

55-56* .. 



ff 

tf 

tt 

ff 

ff 

ff 

1956-57* .. 



Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 .. 



ft 

tt 

ff 

tf 

ff 

ff 

58-59 .. 



ff 

ft 

ff 

ff 

ff 

ft 

59-60 .. 



tf 


ff 

ff 

ff 

ff 

60-61 .. 



61 

f » 

»9 

22 

0.001 

0.05 


9 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

5 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

12 

Nil 

Nil 

4 

Nil 

0.01 

14 Years’ Average 

4 

Nil 

Nil 

2 

Nil 

Nil 


(1941-42 to 1960-61) _ 

* Not considered for calculating the average. 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS ANft MONTHS 


Name of Canal —Wainganga 


River —^Wainganga (Pranhita) 


Mtmih —^MarA 


Tear 

Wifhdrawala (Cuteea) 

■ ■ . -- 

Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—31 

Whole 

month M.A.F. TJtf.C. 


1941-42 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

42-43 . 

tt 

tt 

tt 

tt 

tt 

tt 

43-44 . 

9» 

tt 

tt 

tt 

tt 

tt 

44-45 . 

tt 

tt 

tt 

tt 

tt 

tt 

45-46 . 

tt 

tt 


tt 

tt 

tt 

1946-47 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

47-48*. .. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

48-49 .. . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

49-50 . 

tt 

ft 

tt 

tt 

*f 

tt 

50-51 . 

tt 

tt 

tt 

tt 

tt 

tt 

1951-52* . 

N.A. 

N.A. ■ 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

52-53 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

53-54* . 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

54-55* . 

tt 

tt 

tt 

tt 

tt 

9t 

55-56* . 

tt 

tt 

tt 

tt 

tt 

tt 

1956-57* . 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

57-58 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

58-59 . 

tt 

ft 

tt 

tt 

tt 

tt 

59-60 . 

tt 

ft 

tt 

tt 

•• 

tt 

60-61 .... .. 

tt 

tt 

tt 

tt 

tt 

tt 


9 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

Nil 

Nit 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

5 Years’ Average 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

(1951-52 to 1960-61) 







14 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 


* Not considered for calculating the average. 
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mean WnttpRAW^ JBY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 
Name 0 /Cana^—W^pg«^g» Rtvcr—Walnging# (Pranhita) 


Month —^A]grli 


Ytar Withdrawale (Guaecs) Volume of withdrawal 

' ^ Wh^ 

I—10 11—^0 21—30 month M.A.F. T.M.C. 


1941-42 . . 



Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

42-43 .. 



>* 


*« 

99 

99 

99 

43-44 .. 



. ft 


• > 

99 

99 

99 

44-45 .. 



• f 

»* 

•» 

• 9 

99 

99 

45-46 . . 



• f 

• » 

99 

99 

II 

99 

1946-47 



Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

47-48* .. 



N.A. 

N.A. 

N.A. 

^ N.A. 

N.A. 

N.A 

48-49 .. 



Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

49-50 . . 



»« 

9* 

91 

99 

99 

99 

50-51 ,. 



») 

9* 

99 

9 

9 9 

99 

1951-52* .. 



N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A 

52-53 .. 



Nil • 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

53-54* .. 



N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A 

54-55* .. 



I> 

ti 

99 

>• 

»» 

t % 

55-56* .. 



IS 

99 

99 

99 

IS 

99 

1956-57* .. 



N.A. 

N.A. 

N.A. 

■ N.A. 

N.A. 

N.A 

57-58 . 



Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

58-59 . - 



9> 

tl 

*9 

.. 

99 

99 ■ 

59-60 . . 



t> 

•s 

♦ » 

>9 

>9 

> 9 

60-61 . 

. . 


Pf 

99 

99 

• T 1 

99 

99 


9 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

5 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

14 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 


* Not considered for calculatfng the average. 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal — Waittgttnga 


River — Wainganga (Pranhifa) 


Month-^Mny 


Year 

Withdrawals (Cusecs ) 


Volume, of withdrawal 


1—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

42-43 

99 

tt 

99 

> 1 

9f 

J 1 

43-44 

>9 

9 9 

99 

»t 

9 

1 1 

44-45 

9) 

99 

>9 

! 

99 

} t 

45-46 

99 

99 

9 • 

1 

11 

1 1 

1946-47 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

47-48* 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

48-49 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

49-50 

99 

99 

j f 

r 1 

11 

11 

50-51 

99 

99 

U 

9, 

11 

99 

1951-52* 

• N.A. 

Y.^1. 

N.A. 


N.A. 

N.A. 

52-53 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

53-54* 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

■ N.A. 

N.A. 

N.A. 

54-55* 

99 

99 

tt 

99 

1 1 

» 

55-56* 

)) 

99 

J1 

> 

” 

1 

1956-57* 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

.A. 

N.A. 

57-58 .. .. 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

58-59 


27 

27 

18 

0.001 

0.05 

59-60 

J) 

Nil 

8 

3 

Nil 

0.01 

60-61 

48 

54 

11 

37 

0.002 

0.10 

9 Years’ Average 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

(1941-42 to 1950-51) 







5 Years’ Average 

10 

16 

9 

12 

0.001 

0.03 

(1951-52 to 1960-61) 







14 Years’ Average 

3 

6 

3 

4 

Nil 

0.01 

(1941-42 to 1960-61) 








* Not considered for calculating the average. 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN*DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Roomal 


River —Lodhia Nalla (Wainganga) 


Month —June 


Year 

Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—30 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.G. 

1951-52 .. .. 

52- 53 .. .. 

53- 54 .. .. 

54- 55 .. .. 

55- 56 .. .. 

* * . . 4 4 .4 

■ ■ • 

.. 

1956-57 .. .. 

57- 58 .. .. 

58- 59 .. .. 

59- 60 . i .. 

60- 61 .. .. 

4 4 4 • • • 


• 4 4 4 




Month- 

-July 




Year 


Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 





Whole 




1—10 

11—20 

21—31 

month 

M.A.F, 

T.M.C. 

1951-52 . 




.. 



52-53 .. • .. .. 

4 * 


- • 




53-54 . 

• • 

• * 

4 . 


4 . 

* . 

54-55 . 

Nil 

Nil 

30 

10 

0.001 

0.03 

55-56 . 

9 J 

55 

6 

2 

Nil 

0.01 

1956-57 . 

Nil 

10 

25 

12 

0.001 

0.03 

57-58 . 


Nil 

5 

2 

Nil 

0.01 

58-59 . 

5 9 

55 

Nil 

Nil 

> 5 

Nil 

59-60 . 

5.1 

59 

5 

2 

5 5 

0.01 

60-61 .... .. 

55 

>5 

12 

4 

55 

0.01 

7 Years’ Average 

Nil 

1 

12 

5 

Nil 

0.01 

(1954-55 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Namt of Canal —Roomal 


River —Lodhift Nalla (Wainsanga) 


Month —August 


Year 


Withdrawals (Ciisecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

•month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1951-52 . 




.. 



52-53 .. .. .. 

• . 

• . 

‘ . 

.. 


.. 

53-54 . 

. . 

. • 


* • 

* • 

■ • • 

54-55 . 

Nil 

34 

24 

19 

0.001 

0.05 

55-56 . 

20 

15 

12 

16 

0.001 

0.04 

1956-57 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 .. .... 

22 

35 

26 

28 

0.002 

0.07 

58-59 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

59-60 . 

26 

26 

26 

26 

0.002 

0.07 

60-61 . . 

. 34 

35 

37 

35 

0.002 

0.09 

7 Years’ Average 
(1954-55 to 1960-61) 

15 

21 

18 

18 

0.001 

0.05 









Month —September 


Year 


Withdrawals (Cvsees) 


Volume of withdrawal 


1—10 

11—20 

21—30 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1951-52 . 





* » 


52-53 . 


• 


• • 



53-54 . 

. . 

- . 




•. 

54-55 .. .. .. 

36 

55 

52 

48 

0.003 

0.12 

55-56 . 

17 

8 

Nil 

8 

Nil 

0.02 

1956-57 . 

51 

57 

57 

55 

0.003 

0.14 

57-58 .■ 

26 

41 

47 

38 

0.002 

0.10 

58-59 . 

47 

47 

48 

47 

0.003 

0.12 

59-60 . 

26 

26 

26 

26 

0.002 

0.07 

60-61 . 

53 

65 

69 

62 

0.004 

0.16 

7 Years’ Average 

(1954-55 to 1960-61) 

37 

43 

43 

41 

0.002 

0.10 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY RERIODS AND MONTHS 


Name of Caned —Rodmal 


River —Lodhia Nalla (Wainganga) 


Month —October 


Year 

Withdratvala (Cuseca) - 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.G. 


1951-52 . 

« ^ 

. . 


• « 



52-53 . 


♦ . 

. • 




53-54 .. .. .. 


. . 

. , 


, , 


54-55 . 

55 

55 

55 

55 

0.003 

0.15 

55-56 . 

12 

54 

31 

- 32 

0.002 

0.09 

1956-57 . 

60 

56 

44 

53 

0.003 

0.14 

57-58 . 

58 

58 

50 

55 

0.003 

0.15 

58-59 . 

37 

42 

47 

42 

0.003 

0.11 

59-60 . 

41 

48 

48 

45 

0.003 

0.12 

60-61 . 

62 

44 

35 

47 

0.003 

0.13 

7 Years’ Average 







(1954-55 to 1960-61) 

46 

51 

44 

47 

0.003 

0.13 



Month- 

-NoTember 





Tear 


Withdrawals (Cuseca) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

4 

21—30 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1951-52 . 







52-53 . 


. . 

• • 

. . 


, , 

53-54 . 

• • 

. . 

. . 

. , 

, , 

, , 

54-55 . 

17 

Nil 

Nil 

6 

Nil 

0.02 

55-56 . 

Nil 

9> 

>> 

Nil 


■ Nil 

1956-57 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 . 

28 

9> 

>> 

9 

0.001 

0.02 

58-59 . 

Nil 

9f 


Nil 

Nil 

Nil 

59-60 . 

22 

4 

99 

9 

0.001 

0.02 

60-61 . 

Nil 

Nil 

>y 

Nil 

Nil 

Nil 

7 Years’ Average 







(1954-55 to 1960-61) 

10 

1 

Nil 

3 

Nil 

0.01 
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MEAN WITHBRAWASsS BY TEN^AY PERIODS AND MONTHS 
Narm oSGamA^^ii R^wr —Hirri Nidi (Waiag^ngv) 


Month —June 


Year 


Withdravnla (Cuaeea) 


Volume of wifhdrawcA 

• 

1—10 

11—20 21—30 

WhoU 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1951-52 .. .... 


, • 

. • 

• • 

, , 

. • 

52-53 .. .... 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

53-54 .. 

>5 

99 

99 

99 

99 

99 ' 

54-55 .. 


99 

99 

99 

99 

99 

55-56. .. 


99 

99 

99 

99 

>9 

1956-57 .. .. .. 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 .. .. .. 


99 

9 9 

>> 

99 

99 

58-59 . 

> J 

99 

99 

9 9 

99 

99 

59-60 . 

4 

4 

4 

4 

9 9 

0.01 

60-61 . 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

8 Years’ Average 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

(1952-53 to 1959-60) 







Month~3n\y 


Year 


Withdrawals (Cusees) 


Volume of withdrauud 

1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1951-52 . 







52-53 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

' Nil 

Nil 

53-54 .. .... 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

54-55 .. 

99. 

99 

99 

99 

99 

99 

55-56 

99 

90 

90 

61 

0.004 

0.16 

1956-57 .. .. .. 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 . 

99 

99 

99 

9 9 

99 

99 

58-59 . 

18 

59 

90 

57 

0.004 

0.15 

59-60 . 

NiV 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

60-61 .. .. .. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

8 Years’ Average 

2 

19 

22 

15 

0.001 

0.04 

(1952-53 to 1959-60) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canat~Ax\ River —Hirri Nadi (Wainganga) 


Month —August 


Year 


Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1951-52 . 







52-53 .. .... 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

53-54 . 


99 


>> 



54-55 . 

10 

18 

10 

12 

0.001 

0.03 

55-56 . 

90 

53 

109 

85 

0.005 

0.23 

1956-57 . 

130 

120 

70 

105 

0.006 

0.28 

57-58 .. 

15 

217 

320 

189 

0.012 

0.51 

58-59 . 

85 

102 

142 

111 

0.007 

0.30 

59-60 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

60-61 . 

N.A. 

N.A. 

. N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

8 Years’ Average 
(1952-53 to 1959-60) 

41 

64 

81 

63 

0.004 

0.17 



Month- 

-September 





Year 


Withdrawals {Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 

11—20 

21—30 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1951-52 . 







52-53 .. 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

53-54 . 

100 

100 

100 

100 

0.006 

0.26 

54-55 . 

120 

120 

120 

120 

0.007 

0 31 

55-56 . 

150 

150 

132 

144 

0.009 

0.37 

1956-57 . 

110 

138 

150 

133 

0.008 

0.34 

57-58 . 

188 

133 

126 

149 

0.009 

0.39 

58-59 . 

88 

2 ■ 

35 . 

42 

0.002 

0.11 

59-60 .. .... 

105 

120 

135 

120 

0.007 

0.31 

60-61 .. .. .. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

8 Years’ Average 
(1952-53 to 1959-60) 

108 

95 

100 

101 

0.006 

0.26 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal~-kt\ Stw#-—Hirri Nadi (Wainganga) 

Month —October 


Year 


Withdrawals (Cuseca) 


Volume of withdrawal 

40 

. 11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1951-52 .. 






, 

52-53 .. 

33 

70 

50 

51 

0.003 

0.14 

53-54 .... .. 

100 

91 

13 

66 

0.004 

0.18 

54-55 . 

120 

120 

120 

120 

0.007 

0.32 

55-56 . 

120 

120 

120 

120 

0.007 

0.32 

1956-57 . 

141 

53 

31 

73 

0.004 

0.20 

57-58 . 

122 

126 

87 

111 

0.007 

0.30 

58-59 . 

110 

120 

120 

117 

0.007 

0.31 

59-60 .. 

37 

90 

54 

60 

0.004 

0.16 

60-61 . 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

8 Years’ Average 

98 

99 

74 

90 

0.006 

0.24 

(1952-53 to 1959-60) 







Month — November 

Tear 


Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 





Whole 




1—10 

,11—20 

1 

O 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1951-52 . 







52-53 . 

1 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

53-54 . 

Nil 

>> 

M 

I f 


n 

54-55 .. 

150 

150 

150 

150 

0.009 

0.39 

55-56 .. . . . . 

- Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

1956-57 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 . 


» J 

J) 

ss 

ti 

1 > 

58-59 . 

24 

»t 


8 

n 

0.02 

59-60 .. 

Nil 

79 

t> 

Nil 

*9 

Nil 

60-61 •• . 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

8 Years’ Average 

22 

19 

19 

20 

0.001 

0.05 

(1952-53 to 1959-60) 
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MEAN Wra!H£>»AWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name af Oanal —Art 


Siver —Hirri Nfidi(W«lnganga). 


M onth —December 


Year 

Withdrawals (Cuaecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—31 

Whoh 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1951-52 . 

. . 

. . 


. . 

* . 


52-53 . 

mt 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

53-54 . 

ji 

ft 

10 

3 


0.01 

54-55 . 

ft 

>) 

17 

6 

f 1 

OJ02 

55-56 . 

ft 

yt 

Nil 

Nil 

> i 

Nit 

1956-57 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 . 

t 1 

H 


M 

,, 

»> 

58-59 . 

4 

4 

4 

4 

1) 

0.01 

59-60 .... .. 

Nil 

5 ■ 

4 

3 


0.01 

60-61 .. 

N.A. 

N,A.. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

8 Years’ Average 
(1952-53 to 1959-60) 

Nil 

1 

4 

2 

' Nil 

0.01 


Month —^Jamiarj! 


Year 


Withdrawals (Ousecs) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M C. 

1951-52 . 







52-53 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

53-54 . 

if ... 

yt 

t j 

t j 


T T 

54-55 .. 

1 

it 

11 

> j 


7 7 

55-56 . 

80 

40 

15 

44 

0.003 

0.12 

1956-57 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 . 

11 

it 

tl 

,, 

J J 


58-59 . 

3a 

30 

30 

30 

0.002 

o.os 

59-60 . - .. .. 

Nil 

Nil . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

60-61 .. .. .. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N:.A.: 

8 Years’ Average 

14 

9 

6 

9 

0.001 

0.02 

(1952-53 to 1959-60) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Ari 


River —^Hirri Nadi (Wainganga) 


JfonlA—Febrnaiy 


Year 

_____ Withdrawals (Cusecs) 

Volume of withdrawal 


Whole 

1—10 11—20 21—28/29 month 

M.A.F. T.M.G. 


1951-52 . 

. 


• - 



■ . . 

52-53 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

53-54 . 

fi 


>» 



99 

54-55 . 

» 



»» 

9* 

99 

55-56 . 

15 

» 

99 

5 

99 

O.Cl 

1956-57 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil. 

57-58 . 

f9 

9» 

9> 

99 

9t 

99 

58-59 . 

21 

»> 

4 

8 

99 

0.02 

59-60 .. .. • ■ 

4 

4 

4 

4 

99 

0.01 

60-61 . 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

8 Years’ Average 

5 

Nil 

1 

2 

Nil 

. Nil 

(1952-53 to 1959-60) 









Months 

—March 





Year 


Withdrawals {Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 

11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F^ T.M.C. 


1951-52 

52- 53 

53- 54 

54- 55 

55- 56 

1956-57 

57- 58 

58- 59 

59- 60 

60- 61 


8 Years’ Average 
(1952-53 to 1959-60) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Chichbnnd 


River —Bharkunda NaUa (Wainganga) 


Month —Jane 


Year Withdrawals (Gusecs) Volume of withdrawal 

Whole 

1—10 11—20 21—30 month M.A.F. T.M.C. 


1941-42 

42- 43 

43- 44 

44- 45 

45- 46 

1946-47 

47- 48 

48- 49 

49- 50 


50-51 .. .. 


(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

1951-52 .. .. 


(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

52-53 .. .. 


99 

99 

99 

*9 

>9 

99 

53-54 .. .. 


9* 

99 

99 

99 

99 

99 

54-55 .. .. 


99 

99 

99 

99 

99 

99 

55-56 .. .. 


9 9 

99 

99 

99 

99 

99 

1956-57 . 


(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil). 

57-58 .. .. 


9 9 

99 

99 

99 

99 

99 

58-59 .. .. 


99 

99 

99 

99 

99 

99 

59-60 . - .. 


t 99 

99 

99 

99 

99 

>9 

60-61 . 


9 9 

99 


99 

99 

99 

10 Years’ Average 


(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(1951-52 to 1960-61) 








11 Years’ Average 


(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 


(1950-51 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


l^ame of Canal —Chichband 


Bharkunda NalJa (Waingaaga) 


Month —Joly 


Year 

Withdrawals (Gusecs) 


Volume of withdrawal 


1-10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.G. 


1941-42 .. 





« 4 

• • 

• - 

4 4 

42-43 .. 



4 • 


• 

. 4 

* 4 

4 4 

43-44 .. 





4 . 

4 . 


4 4 

44-45 .. 



. . 


. . 

4 

. 4 

. 4 

45-46 .. 



•• 


•• 

•• 


‘ 

1946-47 .. 


.. 

.. 






47-48 .. 


« « 

, , 


• • 

. 

4 4 

. * 

48-49 .. 


• • 



4 • 

4 4 

4 . 

4 4 

49-50 .. 





4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

50-51 .. 



Nil 

11 

19 

10 

0.001 

0.03 

1951-52 .. 



(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

52-53 .. 



Si 

Si 

it 

it 

yt 

Si 

53-54 .. 



Si 

Sf 

a 

a 

it 

ss 

54-55 . .. 



a 

Sf 

it 

it 

it 

Si 

55-56 .. 



Si 

a 

it 

it 

it 

it 

1956-57 .. 


'4 . 

Nil 

Nil 

23 

8 

Nil 

0.02 

57-58 .. 



(Nil) 

■ (Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

58-59 .. 



Nil 

Nil 

7 

2 

Nil 

0.01 

59-60 .. 



a 

ii 

44 

16 

0.001 

0.04 

60-61 .. 



Si 

Si 

16 

6 

Nil 

0.02 


10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

Nil 

Nil 

9 

3 

Nil 

0.01 

11 Years’ Average 
(1950-51 to 1960-61) 

Nil • 

1 

10 

4 

Nil 

0.01 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name, of Canal —Chlchbimd 


River— Bharkund* Nalla (Walnganga) 


Month —^Ai^st 


Year 

Withdrawals (Cttseca) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.AJ'. T.M.C. 


1941-42 . 

- - 

- • 




• • 

42-43 . 

• • 


- 4 




43-44 . 

• • 

• 4 

• 

• • 



44-45 . 

4 4 

. . - 

• • 

.. 



45-46 . 


•• 

•• 

•• 


• - 

1946-47 . 


4 

4 4 

4 



47-48 . 

4 - 

• . 

. . 

. • 

• » 


48-49 . 

4 

• 4 

■ • 

• • 

• » 

• • 

49-50 •• .. .. 

. 4 

4 

. . 

4 4 

4 • 

4 • 

50-51 . 

1 

7 

Nil 

2 

Nil 

0.01 

1951-52 . 

Nil 

19 

48 

23 

0.001 

0.06 

52-53 . 

11 

22 

18 

17 

0.001 

0.05 

53-54 . 

Nil 

16 

53 

24 

0.001 

0.06 

54-55 . 

if 

Nil 

34 

12 

0.001 

0.03 

55-56 . 

67 

67 

61 

65 

0.004 

0.17 

1956-57 . 

67 

67 

60 

65 

0.004 

0.17 

57-58 .. .. .. 

17 

23 

Nil 

13 

0.001 

0.03 

58-59 . 

4 

16 

31 

17 

0.001 

0.05 

59-60 . 

64 

31 

49 

48 

0.003 

0.13 

60-61 . 

67 

67 

67 

67 

0.004 

0.18 

10 Years’ Average 

30 

33 

42 

35 

0.002 

0.09 

(1951-52 to 1960-61) 







11 Years’ Average 

27 

30 

38 

32 

0.002 

0.09 

(1950-51 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Nam<i of Canal —Ghichbund 


River —Bbarkunda Nalla (Wainganga) 


Month —September 


Year Withdratoala (Cusecs) Volume of vdthdrawal 

Whole 





1—10 

11—20 

21—30 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 









42-43 



. . 

. . 

4 4 

. 4 



43-44 




. 4 

4 4 

. 4 

4 . 


44-45 



. . 

. 

4 4 

. . 

. 4 


45-46 


. . 







1946-47 




, , 

, , 

4 4 

, , 


47-48 

• • 


. . 

. 4 

4 4 

4 4 

4 4 


48-49 

* * 


4 ; 

• . 

4 

4 4 

4 4 


49-50 

1 • 


•. 

4 * 

4 

4 4 

4 • 


50-51 

* ■ 


44 

42 

- 45 

44 

0.003 

0.11 

1951-52 

• « 


28 

55 

> 

48 

44 

0.003 

0.11 

52-53 

• • 


11 

Nil 

41 

17 

0.001 

0.04 

53-54 


■ ■ • • 

27 

1 

54 

27 

0.002 

0.07 

54-55 


« « 4 « 

48 

56 

32 

45 

0.003 

0.12 

55-56' 


• • 4 4 

42 

50 

30 

41 

0.003 

0.11 

1956-57 



59 

88 

70 

72 

0.004 

0.19 

57-58 



Nil 

40 

82 

41 

0.003 

0.11 

58-59 



fi 

20 

65 

28 

0.002 

0.07 

59-60 




Nil 

49 

16 

0.001 

0.04 

60-61 



81 

88 

84 

84 

0.005 

0.22 


10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

30 

40 

56 

42 

0.003 

0.11 

11 Years’ Average 

31 

40 

55 

42 

0.003 

0.11 • 


(1950-51 to 1960-61) 
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MEAJNh WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


ifame of Cawal!—Chichbnnd 


River —Bharkunda Naila (Waingangay 


Month —October 


Year 

WithdrawaJa (Cttsecs) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

' M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 .. .. 




, , 



42-43 .. .. 




• • 



43-44 .. .. 







44-45 .. .. 




• • 



45-46 .. .. 







1946-47 .. .. 







47-48 .. .. 

• • 






48-49 .. .. 

. . 



• • 



49-50 .. .. 

« • • • 


. • 




50-51 .. .. 

54 

54 

28 

45 

0.003 

0.12 

1951-52 .. .. 

■ 44 

44 

27 

38 

0.002 

0.10 

52-53 .. .. 

42 

42 

27 

37 

0.002 

0.10 

53-54 .. .. 

40 

45 

31 

38 

0.002 

0.10 

54-55 .. •• 

42 

53 

38 

44 

0.003 

0.12 

55-56 .. .. 

57 

53 

28 

45 

0.003 

0.12 

1956-57 .. .. 

67 

58 

14 

45 

0.003 

0.12 

57-58 .. • • 

88 

57 

12 

51 

0.003 

0.14 

58-59 .. ■ • 

54 

61 

18 

43 

0.003 

0.12 

59-60 .. .. 

84 

88 

53 

74 

0.005 

0.20 

60-61 .. .. 

88 

88 

46 

73 

0.004 

0.20 


10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

61 

59 

29 

49 

0.003 

0.13 

11 Years’ Average 
(1950-51 to 1960-61) 

60 

58 

29 

48 

0.003 

0.13 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 
Name of CanaZ-Chichbund River—B,h»rkm6» NaUa(WdIiigangt) 


Month —^NoTember 


Year 


Withdrawals (Citaecs) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—30 

Whole 

month 

M.A.P. 

T.M.C. 

1941-42 .. .. 



, , 




42-43 .. .. 







43-44 .. .. 



•• 




44-45 .. .. 







45-46 .. .. 

.. 


• * 




1946-47 .. .. 

♦ • • • 

• . 





47-48 .. .. 

. . 




, . * 


48-49 .. .. 

. . 






49-50 .. .. 

f * • t 

. . 

. * 




50-51 .. .. 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

1951-52 .. .. 

6 

Nil 

Nil 

2 

Nil 

0.01 

52-53 .. .. 

Nil 

>9 

99 

Nil 

99 

Nil 

53-54 .. .. 

{Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

54-55 .. .. 

• • 

99 

99 

99 

99 

9f 

55-56 .. .. 

• • JJ 

99 

99 

99 

99 

99 

1956-57 .. .. 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

im 

57-58 .. .. 

4 

Nil 

Nil 

1 

Nil 

Nil 

58-59 .. .. 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

{Nil) 

59-60 .. .. 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

60-61 .. .. 

44 

4 

99 

16 

0.001 

0.04 


10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

5 

Nil 

Nil 

2 

Nil 

0.01 

11 Years’ Average 
(1950-51 to 1960-61) 

5 

Nil 

Nil 

2 

Nil 

Nil 
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MEAN WITHDRAWAIS BY TEN^DAY PERIODS AND MONTHS 


Nam6 qf Cenal-^Chichbond 


Biver —Bharkunda Nalla (Wainganga)fc 


Month —December 


Year 

WUhdraioaia (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.G. 




1941-42 




. - 





42-43 



4 a 






43-44 

* « « • 


* 






44-45 

■ • < • 

• • 


a a 





45-46 

• « • • 








1946-47 

« • » • 

« • 


, , 

, , 

.. 

.. 


47-48 


• • 

. 


. . 


• • 


48-49 

« • * * 


. . 

a 





49-50 

• « • • 

• « 

, 

. 

. . 

.. 

■. 


50-51 



Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

1951-52 


« • 

(Nil) 

{Nil) 

(Nii) 

(Nil) 

{Nil) 

{Nil) 

52-53 

• • * « 

« « 

S) 

99 

99 


99 

99 

53-54 



99 

99 

' >> 

>> 

>> 

99 

54-55 

• • • * 


99 

99 

9 9 

»a 

>» 

99 

55-56 

4 • , « « 

a • 

99 

99 

99 

»> 

99 

>9 

1956-57 

• 1 • * 

• * 

Nil 

25 

1 

11 

0.001 

003 

57-58 


a « 

{Nil) 

{Nil) 

{Nil) 

{Nil) 

{Nil) 

{Nil) 

58-59 

• • • • ' 


99 

99 

9* 


99 

99 

59-60 

* ( • > 


8 

10 

1 

8 

Nil 

0.02 

60-61 

« t • « 


{Nil) 

{Nil) 

{Nil) 

{Nil) 

{Nil) 

{Nil) 


10 Years’ Average 
(1951-.52 to 1960-61) 

1 

4 

1 

2 

Nil 

0.01 

11 Years’ Average 
(1950-51 to 1960-61) 

1 

3 

- 1 

2 

Nil 

Nil 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name 0 /C7a?iai“Chichbnnd 


^tW—Bharkimda Nalla (Wainganga) 


Month —January 


Year 

Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.G. 


1941-42 









42-43 









43-44 




* * \ 





44-45 

• • « ■ 



. . 





45-46 

< • • • 








1946-47 

t « • « 



• . 



, » 

, . 

47-48 

t • » • 



. . 




.. 

48-49 

• ♦ • • 



. . 





49-50 

• « > « 



. , 



. . 

. . 

50-51 



Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

1951-52 



Nil 

2 

1 

1 

Nil 

Nil 

52-53 



>> 

Nil 

Nil 

Nil 

99 

99 

53-54 

t • • t 


i i 

99 

99 

99 

9 9 

99 

54-55 

* • 4 • 

4 • 

9y 

99 

99 

99 

99 

99 

55-56 

• « *4 

• • 

>> 

99 

99 

99 

>9 

99 

1956-57 

» • 4 » 

4 • 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 

• • <4 


99 

99 

99 

99 

99 

9 9 

58-59 



99 

' 99 

99 

99 

99 

99 

59-60 



99 

99 

99 

9 9 

99 

99 

(SO-61 

. . 


99 

99 

6 

2 

99 

0.01 

10 Years’ Average 


Nil 

Nil 

1 

, Nil 

Nil 

Nil 

(1951-52 to 1960-61) 








11 Years’ Average 


Nil 

Nil 

1 

Nil 

Nil 

Nil 

(1950-51 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Chichbund 


River—Bharkunda Nalla (Wainganga) 


Month —February 


Year 



Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 






Whole 





1—10 

11—20 

21—28/29 

month 

M.AJ. 

T.M.G. 

1941-42 





, , 



42- 43 

43- 44 

44- 45 

45- 46 

• « • * • • 

• • ■ • • • 

• • < • • * 







1946-47 

t « • • * * 

. . 


. 4 




47- 48 

48- 49 

49- 50 

• • t • • • 

• < • » • • 

« • « • • ♦ 







50-51 

» • • • ♦ * 

Nil 

3 

Nil 

1 

Nil 

Nil 

1951-52 

• • • • • • 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 

• 4 • « « « 

>9 

99 

99 

99 

99 

99 

53-54 

* 4 4 4 4 4 

9 9. 

9 9 

99 

99 

99 

99 

54-55 

• 4 4 4 4 4 

9> 

99 

99 

99 

9 9 

9 

55-56 

4 4 4 4 4 4 

99 

99 

99 

99 

9 9 

99 

1956-57 

4 4 4 4 4 4 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

. Nil 

57-58 

4 4 4 4 4 4 

9 9 

99 

9 9 

99 

f 9 


58-59 

4 4 4 4 4 4 

99 

99 

99 

99 

99 

19 

59-60 

4 4 4 4 4 4 

99 

99 

99 

99 

9 9 

99 

60-61 

.4 

99 

99 


99 

» 9 

9 » 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

'Nil 

11 Years’ Average 
(1950-51 to 1960-61) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 


( zn ) 









MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Chichband 


River —Bharkunda Nalla (Wainganga) 


Month —March 


Year Withdrawals (Cuseea) Volume of withdrawal 

-^ Whole 

1—10 11—20 21—31 month M.A.F. T.M.C. 


1941-42 

42- 43 

43- 44 

44- 45 

45- 46 


1946-47 

47- 48 

48- 49 


49-50 .. 



• 

- . 



50-51 . 

4 

Nil 

Nil 

1 

Nil 

Nil 

1951-52 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 .. , .. 

9) 

99 

99 

99 

99 

99 

53-54 . 

)> 

>> 

99 

99 

99 

>9 

54-55 . 

ti 

99 

99 

99 

99 

99 

55-S6 . 

1* 

99 

99 

99 

99 

9 9 

1956-57 . 

Nil 

Nil 

12 

4 

Nil 

0.01 

57-58 . 

9 9 

' 99 

Nil 

Nil 

9 

Nil 

58-59 . 


99 

99 

99 

99 

99 

59-60 . 

9 9 

99 

9> 

99 

9 9 

99 

60-61 . . . . .■ 

• 99 

99 

99 

99 

99 

99 

10 Years’ Average 

Nil 

Nil 

1 

Nil 

Nil 

Nil 

(1951-52 to 1960-61) 







11 Years’ Average 

Nil 

Nil 

1 

Nil 

Nil 

Nil 

(1950-51 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Yame of Canal —Chichbund 


River—Bharkunda Nalla (Wainganga) 


Month —April 


Year 




Withdrawals (Cusecs) 


Volume of mthdrawal 




1—10 

11—20 

21—30 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 






.. 

4 '-4 

4 4 

42-43 






■ • • 



43^-44 









44-45 


• • • • 

. 4 






45-46 


* • * « 

• • 


* * 


• • 

• • 

1946-47 

t « 

• • • t 


4 4 

4 4 

4 4 

4 4 


47-48 

t * 

« • * 4 



■ • 



4 

48-49 

• • 

• 4 . • • 

.■ 4 

• • 





49-50 



, 4 

. 4 


. . 


• • 

50-51 


• f 4 4 

Nil 

Nil 

Nil , 

Nil 

Nil 

Nil 

1951-52 


• « « • 

Nil 

Nil 

Nil . 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 


« • • • 

99 

99 

99 

99 

>9 

99 

53-54 

« • 

4 • 4 « 

99 

99 

99 

99 

99 

9> 

54-55 

« * 


99 

99 

99 

99 

99 

99 

55-56 

* • 


99 

99 

99 

9 9 ' 

99 

9 

1956-57 

• • 


Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 


4 4 4 4 

66 

31 


32 

0.002 

0.08 

58-59 


4 4 4 4 

Nil 

Nil 

99 

Nil 

Nil 

Nil 

59-60 


4 4 4 4 

99 

99 

99 

9.9 

99 

99 

60-61 



99 

99 

99 

99 

99 

99 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

7 

3 

Nil 

3 

‘ Nil 

0.01 

11 Years’ Average 
(1950-51 to 1960-61) 

6 

3 

Nil 

3 

Nil 

0.01 


( 280 ) 










MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 
Name, of C'oraai—Chichbund Riwer—Bhatkunda Nalla (Wainganga^ , 


Month —May 


Year Withdrawals {Caseca) _ Volume of withdrawal 

Whole 

1—10 'll—20 21—31 month M.A.F. T.M.C. 


1941-42 

42- 43 

43- 44 

44- 45 

45- 46 

1946-47 

47- 48 

48- 49 

49- 50 


50-51 . 

{Nil) 

{Nil) 

{Nil) 

{Nil) 

{Nil) 

(Nil) 

1951-52 . 

(Nil) 

{Nil) 

{Nil) 

{Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

52-53 . 

?? 

99 

99 

99 

99 

99 

53-54 .. 

99 

99 

99 

99 

99 

‘99 

54-55 . 

9f 

99 

99 

99 

99 

9» 

55-56 . 


99 

99 

99 

99 

9 9 

1956-57 .. .. .. 

(Nil) 

{Nil) 

{Nil) 

{Nil) 

{Nil) 

{Ml} 

57-58 . 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

58-59 . 

99 

99 

99 

9* 

9 9 

99 

59-60 . 


99 

99 

99 

99 

99 

60-61 . 

5’ 

99 

99 

99 

99 

99 

10 Years’ Average 

ml) 

{Nil) 

{Nil) 

{Nil) 

{Nil) 

(Nil) 

(1951-52 to 1960-61) 







11 Years’ Average 

{Nil) 

{Nil) 

{Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 


(1950-51 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Boii 


River —Gadam Nalla (Waiaganga) 


Month —Jane 


Year 


Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


Whole 



1—10 

11—20 

21—30 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1951-52 




, , 

. . 


52-53 







53-54 .. .. 



-• 




54-55 . 

, , 


• . 


• • 


55-56 .. .. 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

1956-57 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 . 


99 

99 

9 

9 9 

if 

58-59 . 


99 

9» 

79 

9f 

” 

59-60 . 


99 

99 

99 

99 

9* 

60-61 . 


99 

99 

99 

99 

it 

6 Years’ Average 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

<1955-56 to 1960-61) 






_ 

Month —^Jnly 

Tear 


Withdraioals {Cusecs) 


Volume of withdrawal 





Whole 




1—10 

11—20 

21-31 

month 

M.A.F. 

T.MjC. 

1951-52 . 




, . 

. . 


52-53 .. 







53-54 . 





• * 

• • 

54-55’ . 

. . 






55-56 ... 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

1956-57 . 

7 

24 

11 

14 

0.001 

0.04 

57-58 . 

Nil 

3 

44 

17 

0.001 

0.05 

58-59 . 

if 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

59-60 . 

99 

8 

12 

7 

Nil 

0.02 

60-61 . 

99 

Nil 

58 

20 

0.001 

0.05 

6 Years’ Average 

1 

6 

21 

10 

Nil 

0.03 

(1955-56 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Nurw of Canal —^Bori 


River —Gadam Nalla (Wainganga) 


Month —August 


Year Withdrawals {Cusecs) __ Volume of withdrawal 

Whole 



1—10 

ll—20 

21—31 

month 

M.A.F. 

T.M.O. 

1951-52 . 






.. 

52-53 . 

. , 


• > • 



•. 

53-54 . 



. . 


• - 


54-55 . 

, , 



* - 


. - 

55-56 .. .. .. 

38 

32 

34 

34 

0.002 

0.09 

1956-57 . 

25 

25 

28 

26 

0.002 

0.07 

57-58 .. .... 

4 

11 

Nil 

5 

Nil 

0.01 

58-59 . 

. 11 

4 

99 

5 


0.01 

59-60 . 

48 

34 

31 

37 

0.002 

0.10 

60-61 .. 

65 

66 

65 

66 

0.004 

0.18 

6 Years’ Average 







(1955-56 to 1960-61) 

32 

29 

26 

29 

0.002 

0.08 


Month —September 


Tear 


Withdrawals {Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 

11—20 

21—30 

Whole. 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1951-52 . 





.. 


52-53 . 


. . 





53-54 .■ 

. « 






54-55 .. .. .. 

. « 

. . 


* - 



55-56 . 

34 

42 

42 

39 

0.002 

0.10 

1956-57 .. .. .. 

8 

6 

8 

7 

Nil 

0.02 

57-58 . 

18 

16 

35 

23 

0.001 

0.06 

58-59 .... .. 

3 

8 

7 

6 

Nil 

0.02 

59-60 . 

24 

45 

46 

38 

0 002 

0.10 

60-61 . 

49 

61 

73 

61 

0.004 

0.16 

6 Years’ Average 
(1955-56 to 1960-61) 

23 

30 

35 

29 

0.002 

0.08 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Bori 


River —Gadam Nalla (Wainganga 


Month —October 


Year 


Withdrawals {Cuaeea) 


Volume of mthdrawal 


Whole 


1—10 11—20 21—31 numth M.A.F. T.M.C. 


1951-52 

52- 53 

53- 54 

54- 55 


55-56 . 

45 

24 

21 

30 

0.002 

0.08 

1956-57 . 

22 . 

6 

6 

11 

0.001 

0.03 

57-58 . 

58 

18 

10 

28 

0.002 

0.07 

58-59 . 

8 

13 

4 

8 

Nil 

0.02 

59-60 .. .. .. 

73 

79 

89 

81 

0.005 

0.22 

60-61 .. 

50 

43 

57 

50 

0.003 

0.13 

6 Years’ Average 
(1955-56 to 1960-61) 

43 

30 

31 

35 

0.002 

0.09 


M A—-No vember 


Year 


Withdrawals {Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 

11—20 

21—30 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1951-52 . 







52-53 . 

. , 

. . 

. 

• . 

, , 


53-54 . 

• • 


• 

• . 



54-55 . 

. . 

* 

. . 

. . 

, , 


55-56 .. .. .. 

11 

Nil 

2 

4 

Nil 

0.01 

1956-57 .. .. 

2 

11 

4 

6 

Nil 

0.02 

57-58 .. 

2 

Nil 

Nil 

1 

99 

Nil 

58-59 .. .. .. 

Nil 

99 

99 

Nil 

»> 

99 

59-60 . 

99 

99 

99 

99 

99 

*9 

60-61 .. .. .. 

6 

99 

99 

2 

9 9 

0.01 

6 Years’ Average 
(1955-56 to 1960-61) 

4 

2 

1 

2 

Nil 

0.01 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Bori 


River —Gadam Nalla (Wainganga) 


M onth —Decern ber 


Yea.r 


Withdrawals {Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A .F. 

T.M.C. 

1951-52 . 







52-53 . 



• . 

, , 


. , 

53-54 . 

. . 

, « 


. . 


, , 

54-55 . 


. . 


. , 

. , 


55-56 . 

(9) 

(3) 

(2) 

(5) 

{Nil) 

(0.01) 

1956-57 . 

36 

13 

Nil 

}6 

0.001 

0.04 

57-58 . 

Nil 

Nil 


Nil 

Nil 

Nil 

58-59 . 

i 1 

»> 



99 

If 

59-60 . 

10 

>9 

3 

5 

>» 

0.01 

60-61 . 

Nil 

1 

5 

2 

> » 

0.01 

6 Years’ Average 
(1955-56 to 1960-61) 

9 

3 

2 

5 

Nil 

0.01 



Month- 

—January 





year 

Withdrawals (Cusecs) 


Volu7ne of ivithdrawal 


1—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. TM.C. 


1951-52 


52- 53 . 

53- 54 . 

54- 55 . 

55- 56 . 

2 

1 

Nil 

1 

Nil 

Nil 

1956-57 . 

Nil 

Nil 

3 

1 

Nil 

Nil 

57-58 . 

99 

9 J 

Nil 

Nil 

) » 

9 9 

58-59 . 

5 

1 

99 

2 

9 9 

0.01 

59-60 . 

5 

Nil 

99 

1 

99 

Nil 

60-61 . 

3 

1 

5 

3 

99 

0.01 

6 Years’ Average 
(1955-56 to 1960-61) 

2 

Nil 

1 

1 

Nil 

Nil 


( 285 ) 





















MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name, of Canal —Bori 


River — Gadam Nalla (Wainganga) 


ilfowtA—February 


Year Withdrawals (Cusecs) Volume of withdrawal 

Wh^U 

1—10 11—20 21—28/29 month M.A.F. T.M.C, 


1951-52 . 







52-53 . 




* * 



53-54 . 

k . 

. . 





54-55 . 


• . 

, • 




55-56 . 

Nil 

5 

2 

2 

Nil 

0.01 

1956-57 .... .. 

2 

Nil 

Nil 

1 

Nil 

Nil 

57-58 . 

Nil 

$9 

99 

Nil 

9 9 

99 . 

58-59 . 

>9 

1 

4 

2 

99 

9 » 

59-60 . 


Nil 

10 

3 

9 9 

0.01 

60-61 . 

>i 

99 

Nil 

Nil 

99 

■ Nil 

6 Years’ Average 
(1955-56 to 1960-61) 

Nil 

1 

3 

1 

Nil 

Nil 

• 


Month —March 


Tear 


Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1951-52 . 







52-53 . 

. . 


• - 


• • 

• 

53-54 . 

- . 

- - 





54-55 .. .. .. 


- . 





55-56 . 

(3) 

(3) 

(Nil) 

(2) 

(Nil) 

(0.01) 

1956-57 . 

3 

2 

Nil 

2 

Nil 

0.01 

57-58 . 

Nil 

Nil 

99 

Nil 

99 

Nil 

58-59 .. 

9 

10 

99 

6 

99 

0.02 

59-60 . 

Nil 

Nil 

99 

Nil 

99 

Nil 

60-61 -. .. -. 

1 

5 

1 

. 2 

>9 

0.01 

6 Years’ Average 
(1955-56 to 1960-61) 

3 

3 

Nil 

2 

Nil 

0.01 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name, of Canal—Mootiaa 


River —Moorum Nalla (Wainganga) 


Month —June 


Year 



Withdrawals (Cmecs) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—30 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M,C. 

1941-42 .. .. 




.. 




42-43 .. .4 


- > 



■ • 



43-44 .. .. 





• - 

• • 


44-45 .. .. 


* - 

* . 





45-46 .. .. 






* • 

■ * 

1946-47 .. .. 

• • 




. » 

. . 

. • 

47-48 -. .. 

• • 






. • ■ 

48-49 .. .. 


. . 

. ^ 


• . 


* . 

49-50 .. .. 


Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nit 

50-51 .. .. 




>3 

9 9 

9 9 

99 

1951-52 .. .. 


Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 .. .. 


S> 

99 

99 

39 

99 

33 

53-54 .. .. 



99 

99 

99 

93 

93 

54-55 .. .. 

• • 

J5 

99 

99 

99 

99 

93 

55-56 .. .. 

• • 

99 

99 

99 

99 

39 

99 

1956-57 .. .. 

• •' 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 .. .. 


99 

99 

99 

99 

99 

99 

58-59 . - .. 


99 

99 

99 


99 

99 

59-60 .. .. 


99 

99 

99 

55 

99 

99 

60-61 . ~ .. 


99 

99 

93 

99 

9 7 

9* 

2 Years’ Average 


Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

(1949-50 to 1950-51) 








10 Years’ Average 


Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

(1951-52 to 1960-61) 








12 Years’ Average 


Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

(1949-50 to 1960-61) 






.. 

■ 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Nanu, of Cawai!—Moorum 


Biver —Moorum Nalla (Wainganga) 


Month —July 


Year Withdrawals (Cusees) Volume of withdrawal 

Whole 

T-10 11—20 21—31 month M.A.F. T.M.C. 


1941-42 . 

. . 


* 

• • 



• 42-43 . 

. . 

. • 

« . 

. . 

' *• 

. . 

43-44 . 


. . 

. . 

• . 


» . 

44-45 . 

. . 

» . 

. • 

. . 

. . 

. * 

45-46 .. 


•• 





1946-47 . 

.. 






47-48 . 

♦ , 

. 


. i 


» * 

48-49 . 

, « 

. . 

. 

. . 


. . 

49-50 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

50-51 . 

99 

99 

99 

9 9 

59 

99 

1951-52 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 . 

9» 

»> 

99 

9 9 

99 

9 9 

53-54 . 

99 

99 

9 9 

9 9 

5 9 

99 

54-55 . 

9 9 

99 

99 

99 

99 

99 

55-56 . 

99 

99 

99 

99 

9> 

99 

1956-57 . 

Nil 

Nil 

18 

6 

. Nil 

0.02 

57-58 . . .. ... 


9* 

10 

4 

99 

0.01 

58-59 . 

(Nil) 

(Nil) 

(4) ■ 

U) 

(Nil) 

(Nil) 

59-60 . 

99 

99 

(4) 

U) 

9 9 

93 

60-61 .. 

99 

99 

(4) 

il) 

99 

5 3 

- 2 Years’ Average 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

(1949-50 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

Nil 

Nil 

4 

1 

Nil 

Nil 

(1951-52 to 1960-61) 






___ 

12 Years’ Average 

Nil 

Nil 

3 

1 

Nil 

Nil 


(1949-50 to 1960-61) 


( 288 ) 









MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


iVome of Canal —MooFimi Nails 


JfoiUA^Aiigmt 

River- 

-Moorum Nalla (Waingauga) 

Tear 


Withdrawals (Cusees) 


Volume of withdrawal 

1 

-10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 . 


.. 

, , 




42-43 . 


‘ ■ 



■ • 


43-44 . 


•* 



' • 

• • 

44-45 . 

.. 




* * 


45-46 .. 

• • 

• • , 


* • 

• * 


1946-47 . 

. . 

• . 


•. 


• • 

47-48 . 

. . 

•• 

•• 

* • 

• • 

• * 

48-49 . 

, , 

. . 

. . 

' * 


0.01 

49-50 . 

mi 

3 

10 

4 

Nil 

50-51 . 


21 

16 

12 

0.001 

0.03 

1951-52 . 

mi 

Nil 

6 

2 

Nil 

0.01 

52-53 . 

91 

99 

Nil 

Nil 

91 

Nil 

53-54 . 

»» 

99 

1 

99 

99 

99 

54-55 . 

99 

6 

31 

12 

0.001 

0.03 

55-56 .. .... 

99 

Nil 

67 

22 

0.001 

0.06 

1956-57 . 

8 

19 

56 

28 

0.002 

0.07 

57-58 . 

19 

10 

8 

13 

0.001 

0.03 

58-59 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

59-60 . 

5 

14 

13 

11 . 

0.001 

0.03 

60-61 . 

34 

48 

39 

40 

0.002 

0.11 

2 Years’ Average 
(1949-50 to 1950-51) 

Nil 

12 

13 

8 

Nil 

0.002 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

7 

10 

22 

13 

0.001 

0.003 

12 Years’ Average 
(1949-50 to 1960-61) 

6 

10 

21 

12 

0.001 

0.003 


( m ) 









MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Same, of Canal — Moorom N«Ila 


River —Moorum Nalls (Wainganga) 


JfoniA—September 


Year 





Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—30 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 





.. 



. . 

. 

42-43 



• » 


• • 

• • 

• ■ 

• • 

• 

43-44 


• • 

9 • 

*. 

• • 


• • 

• • 


44-45 


« * 

■ « 



• • 

• • 

• • 

V • 

45-46 





• • 

• 

■ 

• • 

« * 

1946-47 

• » 


• • 

, , 

. . 

• . 


• • 

• • 

47-48 

« • 

« • 


.. 

•. 


• 


• • 

48-49 

« • 

• • 


m • 

. . 

•. 

« 

• • 

• • 

49-50 


• • 


Nil 

Nil 

13 

4 

Nil 

0.01 

50-51 




38 

40 

. 29 

36 

0.002 

0.09 

1951-52 

• • 

• • 


3 

6 

45 

18 

0.001 

0.05 

52-53 

« • 

« * 


Nil 

Nil 

43 

14 

0.001 

0.04 

53-54 

• « 

• • 

« • 

19 

99 

37 

12 

0.001 

0.03 

54-55 

• • 

• « 

• « 

46 

. 37 

17 

33 

0.002 

0.09 

55-56 

• • 

• • 

• • 

75 

75 

75 

75 

0.004 

0.19 

1956-57 

• • 

• • 

• • 

58 

63 

53 

58 

0.003 

0.15 

57-58 




yi 

53 

43 

44 

0.003 

0.11 

58-59 




Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

59-60 


« • 


2 

2 

50 

18 

0.001 

0.05 

60-61 


« « 


21 

44 

48 

38 

0.002 

0.10 


2 Years’ Average 


(1949-50 to 1950-51) 

19 

20 

21 

20 

0.001 

0.05 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

24 

28 

41 

31 

0.002 

0.08 

12 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 

23 

27 

38 

29 

0.002 

0.08 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


iVarne of Cana^Moomm Nalla 


River— Moonim N«1I« (Wftiiq^ugt) 


M<mih —October 


Year 

Withdrawals (Cuseca) 


Volume of withdrawoi 


1—10 11—20 21—31 

TFAoie 

month 

M.A^. T.M.O. 


1941-42 .. 

• • 

• • 

• • 

ft ft 

ft ft 


42-43 . 


• « 

• * 

* 

• ft 


43-44 . 

. • 

* • 

« • 

ft ft 

ft ft' 


44-45 . 


, 4 

ft 

ft ft 

4 ft 


45-46 .. 

•• 

•• 

•• 

ft ft 

ft ft 


1946-47 . 

.. 



» ft 

ft ft 


47-48 . 

« 4 

• 


ft ft 

ft ft 


48-49* . 

* • 

, « 

, • 

ft ft 

ft ft 


49-50 . 

4 

37 

42 

28 

0.002 

0.07 

50-51 . 

52 

53 ' 

55 

53 

0.003 

0.14 

1951-52 .. 

24 

4 

2 

10 

0.001 

0.03 

52-53 . 

36 

mi 

Nil 

12 

0.001 

0.03 

53-54 .. .. .. 

41 

26 

8 

25 

0.002 

0.07 

54-55 .. .. . 

38 

32 

20 

30 

0.002 

0.08 

5^56 .. .. .. 

52 

52 

52 

52 

0.003 

0.14 

1956-57 . 

41 

35 

32 

36 

0.002 

0.10 

57-58 . 

56 

27 

3 

29 

0.002 

0.08 

58-59 . 

Nil 

23 

29 

17 

0.001 

0.05 

59-60 . 

64 

34 

19 

39 

0.002 

0.10 

60-61 . 

10 

24 

20 

18 

0.001 

0.05 

2 Years’ Average 
(1949-50 to 1950-51) 

28 

45 

48 

40 

0.002 

0.11 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

36 

26 

18 

27 

0.002 

0.07 

12 Years’ Average 
(1949-50 to 1960-61) 

35 

29 

24 

29 

0.002 

0.08 


( 2 ^ 1 . ) 























MEAN WTTHDKAWAIS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Namt of Canal—Moonm N*Ua 


iitver-^Moorum Nalla (Wainganga) 


AToiitA—Noresiber 


Tear WithdrawdU {Cusses) Volume of withdrawal 

Whole 

1—10 n—20 21—30 mmth M.A.F. T.M.C. 


1941-42 . 

. • 




• • 

• • 

42-43 . 

* . 


, , 


• • 


43-44 . 

. « 

. * 


, , 

» • 

• 

44-45 .. 

• • 

• • 

, 


• • 


45-46 . 

• • 

. • * 



• • 


1946-47 . 



.. 

• * 

* * 

» 

47-48 . 

« • 

• . 

• • 

• • 


* 

48-49 . 

. . 

• » 

• « 



* • 

49-50 . 

9 

Nil 

Nil 

3 

Nil 

0.01 

50-51 . 

24 

2 

»> 

9 

0.001 

0.02 

1951-52 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 . 

fl 

ff 

ff 

ff 

»» 

ff 

53-54 . 

ft 

ft 

>f 

ff 

ff 

ff 

54-55 . 

1 

ft 

t> 

ff 

tf 

ff. 

55-56 . 

10 

34 

2 

15 

0.001 

0.04 

1956-57 .. .. .. 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 . 

tf 

»» 

ff 

ff 

ff 

ft 

58-59 . 

46 

tt 

tt 

15 

0.001 

0.04 

59-60 . 

Nil 

ft 

ff 

Nil 

Nil 

Nil 

60-61 . 

8 

ff 

ff 

3 

f f 

0.001 

2 Years’ Average 

16 

1 

Nil 

6 

Nil 

0.02 

(1949-50 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

6 

3 

Nil 

3 

Nil 

0.01 

(1951-52 to 1960-61) 







12 Years’ Average 

8 

3 

Nil 

4 

Nil 

0.01 

(1949-50 to 1960-61) 








( m) 








MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Moorum 


River —Moorum Nalla (Walngauga) 


Month —December 


Year Wit hdrawals (Cttaecs) _ Volume of withdrawal 

Whole 

1—10 11—20 21—31 month M,A.F. T.M.C. 


1941-42 

42- 43 

43- 44 

44- 45 

45- 46 


1946-47 

47- 48 

48- 49 


49-50 




Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

50-51 




>s . 

99 

11 

9 9 

35 

99 

1951-52 




Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 

. , 

. • 

. . 


>5 

99 

99 

99 

53 

53-54 

. . 

* . 

* » 

*9 

55 

99 

99 

>3 

53 

54-55 

. , 

. . 

. . 

3 J 

53 

99 

99 

55 

35 

55-56 

• • 



35 

35 

>9 

35 

>3 

9 * 

1956-57 


.. 

• • 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 

. . 

. . 

. -■ 

>9 

99 

99 

99 

99 

99 

58-59 


. . 


99 

99 

9 9 

99 

99 

99 

59-60 

. » 

. . 


99 

99 

99 

9 5 

99 

99 

60-61 

. , 


• . 

99 

99 

99 

53 

99 

99 ' 


2 Years’ Average 
(1949-50 to 1950-51) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil , 

Nil 

12 Years’ Average 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 


(1949-50 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Mooram 


River —Moorum Nulla (Wainganga) 


Month —January 


Year _ Withdrawals (Cuseca) _ Volume of withdrawal 

Whole 

1—10 11—20 21—31 mrnith M.A.F. T.M.G. 


1941-42 .. .. 

. 




* • 

• • 

42-43 . . . 

. 





' • 

43-44 .. .. 

. 





• • 

44-45 . . . . 

. 


• • 


‘ ■ 


45-46 .. .. 

. 

* • 

• * 

‘ ■ 

• • 


1946-47 . 

• • • • 

. . 

. • 




47-48 . 

. . 



‘ • 

* • 


48-49 .. .. 

• • 4 • 

. . 

• • 

• • 


• • 

49-50 .. .. . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

50-51 . 


99 

>9 

99 

99 

99 

1951-52 .. .. 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 .. .. 

• * 99 

99 

* 99 

99 

99 

9 9 

53-54 .. .. 

• « 

99 

99 

99 

99 

99 

54-55 . . .. 

• • 99 

99 

99 

99 

9 9 

99 

55-56 .. .. 

« • 

99 

99 

99 

99 

99 

1956-57 .. .. 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 .. .. 

• * 99 

99 

99 

9 9 

9 9 

99 

58-59 .. .. 

• • 99 

99 

99 

99 

99 

99 

59-60 .. .. 

• • 99 

99 

99 


99 

t 9 

60-61 .. .. 

2 

2 

99 

I 

99 

99 


2 Years’ Average 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

(1949-50 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

(1951-52 to 1960-61) 







12 Years’ Average 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

(1949-50 to 1960-61) 






-- 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of O'ona?—Moorum 


River —Mooriim Na]la (Wainganga) 


M onth —Febr uary-May 


Year _ Withdrawals (Cuaeca) _ Volume of withdrawal 

Whole 

1—10 11—20 21—End month M.A.F. T.M,C. 


1941-42 

42- 43 

43- 44 

44- 45 

45- 46 


1946-47 

47- 48 

48- 49 


49-50 

« • * • * * 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

■ Nil 

50-51 

• ■ • • • • 

9) 

99 

99 

99 

99 

f9 

1951-52 

« f « ♦ * • 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 


>9 

99 

99 

99 

99 

>9 

53-54 


99 

99 

99 

»» 

19 

99 

54-55 


99 

99 

99 

99 

99 

9 9 

55-56 


>> 

99 

99 

99 

19 

99 

1956-57 

a • • • « • 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 

t * • • ‘ * 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

58-59 

« • • • • • 

99 

99 

99 

99 

>9 

99 

59-60 

• • * • ■ • 

99 

99 

99 

99 

9 9 

99 

60-61 

■ * ■ ■ • a 

99 

99 

>9 

99 

99 

99 


2 Years’ Average 
(1949-50 to 1950-51) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

12 Years’ Average 

Nil 

Nil 

Nil ■ 

Nil 

Nil 

Nil 


(1949-50 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Sarathi 


River —Sarathi Nalia (Wainganga) 


Month —June 


Year 

Withdrawals (Cuaees) 


Yolume of withdrawal 


1—10 11—20 21—30 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 




{Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

42-43 





99 

99 

99 

>» 

99 

43-44 





99 

9 9 

99 

99 

99 

44-45 




Nil 

3 

2 

2 

Nil 

0.01 

45-46 


• « 


2 

7 

Nil 

3 

.■99 

0.01 

1946-47 


• 4 


(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

47-48 



« • 

6 

2 

Nil 

3 

Nil 

0.01 

48-49 


* • 

• t 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

49-50 



• • 

>» 

99 

99 

99 

>9 

99 

50-51 



• • 

f9 

22 

14 

12 

0.001 

0.03 

1951-52 



• « 

(Nil) 

(Nil) 

mi) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

52-53 




i> 

99 

99 

99 

99 

>9 

53-54 




99 

99 

99 

99 

99 

* 9 9 

54-55 




99 

99 ' 

99 

99 

99 

99 

55-56 




99 

9f 

99 

9 9 

« 99 

99 

1956-57 




(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

■57-58 




1 

1 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

58-59 




(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

59-60 




Nil 

Nil 

1 

Nil 

Nil 

Nil 

60-61 




2 

1 

Nil 

1 

99 

99 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

1 

3 

2 

2 

Nil 

0.01 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

20 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 

1 

2 

1 

1 

Nil 

Nil 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN*DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —SaratU 


River —Saratbl Nalla (Wainganga) 


IfoatA—Jnlj 


Year 



Withdrawals (Custes) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 


Nil 

11 

78 

31 

0.002 

0.08 

42-43 



Nil 

39 

14 

0.001 

0.04 

43-44 


fy 


1 

Nil 

Nil 

Nil 

44-43 


im 

{Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

45-46 

.* 

ty 


9P 

99 

99 

99 

1946-47 

« « « • « 1 

Nil 

29 

15 

15 

0.001 

0.04 

47-48 

* • ♦ • • • 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

48-49 

• • • « • • 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

49-50 

• t • * * • 


26 

33 

20 

0.001 

0.05 

50-51 

« « • « • • 

•> 

Nil 

47 

17 

0.001 

0.05 

1951-52 

• • • • • • 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

52-53 

■ • • • * • 


99 

99 

9* 

99 

99 

53-54 

• • *4 4 4 


t* 

99 

99 

99 

99 

54-55 

• 4 • • * • 

Nil 

Nil 

29 

10 

0.001 

0.03 

55-56 

• « • ♦ ♦ • 

tt 

99 

12 

4 

Nil 

0.01 

1956-57 

« a « • • • 

Nil 

8 

57 

22 

0.001 

0.06 

57-58 


19 

Nil 

47 

16 

0.001 

0.04 

58-59 


(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

59-60 


Nil 

Nil 

1 

Nil 

Nil 

Nil 

60-61 


mi) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

Nil 

7 

21 

10 

0.001 

0.03 

10 Years’ Average 

Nil 

1 

15 

5 

Nil 

0.01 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

Nil 

4 

18 

7 

Nil 

0.02 

(1941-42 to 1960-61) 








i W ) 








MEAN withdrawals BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Sarathi 


River —Sarathi Nalla {Wainganga) 


Month —Aagnat 


Wit hdrawals (Cuaecs) _ Volume of withdrawal 

Whole 



1—10 

11—20 

21—31 

month 

M.A.F. 

TM.C. 

1941-42 

11 

Nil 

26 

13 

0.001 

0.03 

42-43 ..41 

49 

72 

70 

64 

0.004 

0.17 

43-44 

37 

14 

1 

17 

0.001 

0.05 

44-45 

52 

28 

52 

44 

0.003 

0.12 

45-46 

34 

24 

Nil 

19 

0.001 

0.05 

1946-47 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

47-48 

9 

16 

10 

12 

0.001 

0.03 

48-49 

25 

55 

55 

45 

0.003 

0.12 

49-50 

114 

120 

86 

106 

0.007 

0.28 

50-51 

49 

78 

119 

83 

0.005 

0.22 

1951-52 

mi 

Nil 

28 

10 

0.001 

0.03 

52-53 ■ 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

• (Nil) 

(Nil) 

53-54 

Nil 

4 

63 

24 

0.001 

0.06 

54-55 

74 

54 

72 

67 

0.004 

0.18 

55-56 

47 

SO 

4$ 

48 

0.003 

0.13 

1956-57 

71 

57 

80 

69 

0.004 

0.18 

57-58 

99 

78 

47 

74 

0.005 

0.20 

58-59 

Nil 

Nil 

3 

1 

Nil 

Nil 

59-60 

28 

33 

30 

30 

0.002 

0.08 

60-61 

15 

31 

19 

22 

0.001 

0.06 

10 Years’ Average 

38 

41 

42 

40 

0.002 

0.11 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

33 

31 

39 

34 

0.002 

0.09 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

36 

36 

40 

37 

0.002 

0.10 


(1941-42 to 1960-61) 


(m) 






MEAN’WITHDKAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Nam* of Oano^—Sarathi 


Etver—Sarathi NaOa (Waiaganga) 


lfoaA->SepteBber 


Tear _ Withdrawals {Cusecs) Volume of withdrawal 

Whole 



1—10 

11—20 

21—30 

month 

M.A.F. 

T.2f.C. 

1941-42 . 

103 

78 

51 

77 

0.005 

0.20 

42-43 .. .. . .. 

50 

72 

107 

76 

0.005 

0.20 

43-44 . 

- 63 

87 

43 

64 

0.004 

0.17 

44-45 . 

78 

82 

77 

79 

0.005 

0.20 

45-46 . 

Nil 

Nil 

21 

7 

Nil 

0.02 

1946-47 . 

Nil 

24 

96 

40 

0.002 

0.10 

47-48 . 

14 

40 

61 

38 

0.002 

0.10 

48-49 . 

61 

83 

98 

81 

0.005 

0.21 

49-50 .. .. .. 

92 

92 

109 

97 

0.006 

0.25 

50-51 . 

102 

100 

124 

109 

0.006 

0.28 

1951-52 . 

81 

75 

105 

87 

0.005 

0.23 

52-53 . 

Nil 

Nil 

76 

25 

0.001 

0.06 

53-54 . 

89 

87 

118 

98 

0.006 

0.25 

54-55 . 

119 

103 

86 

103 

0.006 

0.27 

55-56 . 

48 

61 

87 

65 

0.004 

0.17 

1956-57 . 

125 

127 

114 

122 

0.007 

0.32 

57-58 . 

88 

120 

129 

112 

0.007 

0.29 

58-59 .. .. .. 

20 

93 

107 

73 

0.004 

0.19 

59-60 . 

Nil 

22 

96 

40 

0.002 

0.10 

60-61 . 

46 

96 

137 

93 

0.006 

0.24 

10 Years’ Average 

56 

66 

79 

67 

0.004 

0.17 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

62 

78 

106 

82 

0.005 

0.21 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

59 

72 

92 

74 

0.004 

0.19 


(1941-42 to 1960-61) 


im) 
























MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Yowm of CaiMl-~-Saratlii 


River—Suathi Nalla (Walngtnfa) 


IfonIA—Oetobor 


Year 

WilhdrawaU {Cuttea) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 .. .. 

31 

76 

11 

38 

0.002 

0.10 

42-43 .. .. 

113 

115 

80 

103 

0.006 

0.28 

43-44 .. .. 

80 

69 

39 

62 

0.004 

0.17 

44-45 .. .. 

38 

80 

50 

56 

0.003 

0.15 

45-46 .. .. 

81 

113 

127 

107 

0.007 

0.29 

1946-47 ., .. 

no 

99 

109 

106 

0.007 

0.28 

47-48 .. .. 

113 

102 

105 

106 

0.007 

0.28 

48-49 .. 

75 

114 

102 

97 

0.006 

0.26 

49-50 .. .. 

109 

109 

40 

84 

0.005 

0.22 

50-51 .. .. 

124 

87 

72 

94 

0.006 

0.25 

1951-52 .. .. 

43 

15 

37 

32 

0,002 

0.09 

52-53 .. .. 

117 

37 

1 

50 

0.003 

0.13 

53-54 .. .. 

108 

94 

72 

91 

0.006 

0.24 

54-55 .. .. 

105 

125 

98 

109 

0.007 

0.29 

55-56 .. .. 

94 

99 

74 

89 

0.005 

0.24 

1956-57 .. .. 

128 

128 

113 

123 

0.008 

0.33 

57-58 .. .. 

129 

129 

54 

102 

0.006 

0.27 

58-59 .. .. 

108 

100 

52 

87 

0.005 

0.23 

59-60 .. .. 

25 

91 

88 

68 

0.004 

0.18 

60-61 .. .. 

112 

96 

138 

115 

0.007 

0.31 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

87 

96 

74 

85 

0:005 

0.23 

10 Years’ Average 

97 

91 

73 

87 

0.005 

0.23 

(1951-52 to 1960-61) • 







20 Years’ Average 

92 

94 

73 

86 

0.005 

0.23 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name uf Canal —Sarathi 


River —Sarathi Nalla (Wainganga) 


Month —November 


Year 


WithdraujaU {Cuaeet) 


Volume of withdratoal 


1—10 

11—20 21—30 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 


2 

2 

1 

2 

Nil 

0.01 

42-43 


18 

Nil 

Nil 

6 


0.02 

43-44 


8 

1 

»» 

3 

1* 

0.01 

44-45 

. . . . . , . 

{Nil) 

{Nil) 

{Nil) 

{Nil) 

{NiT) 

(Nil) 

45-46 

.* 


yf 

ff 

»» 

9f 

99 

1946-47 


11 

Nil 

Nil 

4 

Nil 

0.01 

47-48 

■ • f * • • 

108 

21 


43 

0.003 

0.11 

48-49 

< * * • • • 

22 

Nil 


7 

Nil 

0.02 

49-50 

• • ■ • <1 

7 

» 


2 


0.01 

50-51 


24 

7 

' yt 

10 

0.001 

0.03 

1951-52 


9 

Nil 

Nil 

3 

Nil 

0.01 

52-53 


(-Vtl) 

{Nil) 

{Nil) 

{Nil) 

{Nil) 

{Nil) 

53-54 

t • • « * « 

2 

Nil 

>> 

1 

Nil 

Nil 

54-55 

* 4 • • • • 

6 

» 

99 

2 

99 

0.01 

55-56 

• 4 4 4 • * 

2 

>» 

99 

1 

99 

Nil 

1956-57 


12 

Nil 

Nil 

4 

Nil 

0.01 

57-58 


3 

1 

n 

2 

99 

0.01 

58-59 


14* 

Nil 

9* 

5 

y* 

0.01 

59-60 


6 


• »» 

2 

*9 

0.01 

60-61 


36 

1 


12 

0.001 

0.03 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

20 

3 

Nil 

8 

Nil 

0.02 

10 Years’ Average 

9 

Nil 

Nil 

3 

, Nil 

0.01 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

14 

2 

Nil 

5 

Nil 

0.01 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN DAY PERIODS AND MONTHS 


Najne of Canal —Sarathi 


Eivtr —Sarathi Nalla (Wainganga) 


Month —December 


Year 




Withdrawals (Cuseca) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.G. 

1941-42 

- 


um 

(Nil) 

(-V»7) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

42-43 



fi 

♦ 1 


s ♦ 

»» 

*9 

43-44 



Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

44-45 



(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

45-46 



»» 



»> 


9 i 

1946-47 



{Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

47-48 



Nil 

Nil 

2 

1 

Nil 

Nil 

48-49 



(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

49-50 



1 

6 

1 

5 

Nil 

0.01 

50-51 

• • 


(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(.Yt7) 

1951-52 

• • 


(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

52-53 

• • 



>> 

M 

»» 

>> 

y» 

53-54 



Nil 

Nil 

1 

Nil 

Nil 

Nil 

54-55 




1 

1 

1 

9> 

y 

55-56 



1 

3 

1 

2 

»> 

0.01 

1956-57 



(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

57-58 




>> 

9* 

>» 

99 

)9 

58-59 



Nil 

1 

9 

3 

Nil 

0.01 

59-60 



2 

3 

2 

2 

y, 

0.01 

60-61 



Nil 

3 

1 

1 

yy 

Nil 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

Nil 

1 

1 

X 1 

Nil 

Nil 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

Nil 

1 

2 

1 

Nil 

Nil 

20 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 

Nil 

1 

1 

1 

Nil 

Nil 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name oj Canal —Sarathi 


RtYer—Sarathi Nalla (Wainganga) 


Month —January 


Year 

Withdramla (Cusees) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 . 

(Nil) 

• (Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(iVi7) 

42-43 . 

>> 


M 

99 

99 

99 

43-44 . 

1 

Nil 

1 

Nil 

Nil 

Nil 

44-45 . 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

45-46 . 

Nil 

Nil 

5 

2 

Nil 

0.01 

1946-47 . 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

47-48 . 



99 

99 

9* 

99 

48-49 . 

1 

I 

1 

1 

Nil 

Nil 

49-50 . 

3 

15 

22 

13 

0.001 

0.03 

50-51 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

1951-52 . 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

52-53 . 

|9 

ft 

>» 

>• 

99 

99 

53-54 . 

Nil 

1 

1 

1 

Nil 

Nil 

54-55 . 

1 

2 

1 

1 

tf 

>» 

55-56 . 

1 

3 

4 

2 

99 

0.01 

1956-57 . 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

57-58 . 

») 

t j 

99 

99 

*1 

.99 

58-59 . 

17 

18 

Nil 

12 

0.001 

0.03 

59-60 . 

2 

Nil 

99 

1 

Nil 

Nil 

60-61 • • . . .. 

16 

13 

6 

12 

0.001 

0.03 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

Nil 

2 

3 

2 

Nil 

0.01 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

4 

4 

1 

3 

Nil 

0.01 

20 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 

2 

3 

2 

2 

Nil 

0.01 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal—S&taibi 


River —Sarathi NaDa (Waingangs) 


Month —Februa ry 


Year 


Withdrawals (Cuaecs) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—28/29 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 . 

[Nil) 

(Nil) 

(NU) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

42-43 . 

}> 

» 

i9 


99 

9* 

43-44 . 

1 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

44-45 . 

Nil 

1 

1 

1 

99 

99 

45-46 . 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

1946-47 . 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

47-48 . 

)9 


»9 

}9 

99 


48-49 . 




>f 

99 

99 

49-50 . 

16 

3 

Nil 

7 

Nil 

0.02 

50-51 . 

Nil 

Nil 

t} 

Nil 

99 

Nil 

1951-52 . 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) . 

(Nil) 

52-53 .. . 

Sj 

ti 



99 

>9 

53-54 . 

1 

i 

3 

2 

Nil 

Nil 

54-55 . 

Nil 

i 

2 

1 


99 

55-56 . 

3 

Nil 

4 

3 

99 

0.01 

1956-57 .. . . .. 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

57-58 . 


y> 


99 

99 

>9 

58-59 . 

1 

6 

2 

4 

Nil 

0.01 

59-60 . 

Nil 

3 

3 

2 

99 

0.01 

60-61 . 

»> 

1 

1 

1 

99 

Nil 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

2 

Nil 

Nil 

1 

Nil 

Nil 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

Nil 

1 

2 

1 

Nil 

Nil 

20 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 

1 

1 

1 . 

1 

Nil 

Nil 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AM) MONTHS 


Namt of Ganal —Santbi 


Rtver—S«ratki Null* (Waiogug*)^ 


Ifonti —March 


Vear 


Withdrauxda (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 

11—20 21—31 

Wholt 

month 

M.A.F. • T.M.C. 


1941-42 . 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

42-43 . 


$f 

tf 

>> 

f* 

ff 

43-44 .. .. .. 

3 

1 

1 

2 

Nil 

0.01 

44-45 . 

5 

6 

6 

6 

ff 

0.02 

45-46 . 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

1946-47 . 

(Nil) 

mi) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

47-48 . 



*f 


ff 

ff 

48-49 . 

12 

12 

7 

11 

0.001 

0.03 

49-50 . 

1 

2 

Nil 

1 

Nil 

Nil 

50-51 .. .. .. 

mi) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

1951-52 . 

mi) 

(Nil) 

mi) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

52-53 . 

ft 

tf 

f9 


ff 

ff 

53-54 . 

2 

1 

Nil 

1 

Nil 

Nil 

54-55 . 

1 

Nil 

2 

1 

t* 

tf 

55-56 . 

3 

2 

5 

3 

ff 

0.01 

1956-57 . 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

57-58 ■ .... 

ft 

ff 


ft 

ff 

ft 

58-59 . 

2 

1 

Nil 

1 

Nil 

Nil 

59-60 . 

1 

2 

2 

1 

ff 

ff 

60-61 . 

1 

2 

3 

2 

ff 

0.01 

10 Years’ Average 

2 

2 

1 

2 

Nil 

0.01 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

1 

1 

1 

1 

Nil 

• Nil 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

2 

1 

1 

1 

Nil 

Nil 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Hanw of Canal —Sarathi 


River —Sarathi Nalla (Wainganga) 


Month —April 


Year 




WiihdravoaU (Cuseee) 


Volume of withdratoal 

1—10 

11—20 

21—30 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 



(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(^7) 

(Nil) 

(Nil) 

42-43 




*9 

>> 


*5 

»> 

43-44 



3 

4 

3 

3 

Nil 

0.01 

44-45 



(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

45-46 



2 

Nil 

2 

1 

Nil 

Nil 

1946-47 



(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

47-48 



tt 


9* 

99 

»9 


48-49 



7 

7 

3 

5 

Nil 

0.01 

49-50 



2 

4 

5 

4 

f9 

0.01 

50-51 



(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

1951-52 


• 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

52-53 


• * 



>9 


>9 

99 

53-54 


• • 

1 

1 

Nil 

1 

Nil 

Nil 

54-55 


* 

Nil 

1 

1 

1 

99 

99 

55-56 


• * 

2 

5 

6 

4 

*9 

0.01 

1956-57 



Nil 

1 

. Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 



(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

58-59 



2 

2 

3 

3 

Nil 

0.01 

59-60 



2 

2 

2 

2 


.001 

60-61 



3 

3 

3 

3 

99 

0.01 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

1 

2 

1 

1 

Nil . 

Nil 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

1 

2 

2 

1 

Nil 

Nil 

20 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 

1 

2 

1 

1 

Nil 

Nil 
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MEAN WITHDRAWALS BY tEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Sarathi 


Rtver—Saratbi Nalla (Wainganga) 


Month —May 


Year 


Withdrawal* {Cusect) 

Volume of withdrawal 


1—10 

Whole 

11—20 21—31 month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 .. .... 

{Nil) 

{Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

42-43 . . .. .. 



tt 

99 

99 

99 

43-44 . 

4 

4 

4 

4 

Nil 

0.01 

44-45 . . .. . • 

{Nil) 

{Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

45-46 .. . . . . 

2 

2 

2 

2 

Nil 

0.01 

1946-47 . 

{Nil) 

{Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

47-48 . 


>9 

99 

99 

99 

99 

48-49 . 

12 

11 

2 

8 

Nil 

0.02 

49-50 . 

4 

4 

2 

3 


-0.01 

50-51 .... .. 

{Nil) 

{Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

1951-52 . 

{Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

52-53 .. .... 

1> 

>; 

if 


>> 

>» 

53-54 . 

1 

1 

1 

1 

Nil 

Nil 

54-55 .. .... 

Nil 

1 

Nil 

Nil 

>9 

ff 

55-56 .. .. .. 

6 

10 

7 

7 


0.02 

1956-57 .. .. .. 

(Nil) 

{Nil) 

(Nil). 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

57-58 ..* 


9 9 

99 

99 

ft 

99 

58-59 .. .. .. 

3 

2 

3 

3 

Nil 

0.01 

59-60 . 

2 

2 

2 

2 

ff 

0.01 

60-61 ■ • .. .- 

2 

2 

2 

2 

*9 

0.01 

10 Years’ Average 

2 

2 

1 

2 

Nil 

0.01 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

1 

' 2 

2 

2 

Nil 

0.01 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

2 

2 

1 

2 

Nil 

0.01 

(1941-42 to 1960-61) 
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M£AN WITHDRAWALS BY TEN^DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Jftmaiila 


River — Dboda Nalla (Waingangay^ 


Month —June 


Year _ Withdraioala (Cuaeca) _ Volume of withdrawal 

Whole 



1—10 

11—20 

21—3Q 

month 

M.A.P. 

T.M.C. 

1941-42 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

42-43* . 

• 9 

*9 


ft 

}9 

9 » 

43-44* . 

• » 


'»* 

99 

ft 

99 

44-45*. 

1 1 

t* 

fi • 

» 

it 

if 

45-46 . 

91 

n 

i9 


9» 

99 

1946-47 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

47-48 . 


f * 

i> 

»> 

». 

It 

48-49 . 

M 

>1 

>* 

99 


h 

49-50 . 


f) 


ft 


ft 

50-51*. 

N.A. 

N.A. 

N.A, 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

1951-52* . 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A., 

52-53 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

53-54 . 

•t 


*9 

»> 

99 

99 

54-55* . 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

55-56 .. .. .. 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

1956-57 .. 

Nil 

Nil 

Nil : 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 . 


t* 

99 

99 

99 

99 

58-59 . 

1!» 

99 

'99 

99 

99 

99 

59-60 . 

9 9 

>» 

’99 

99 

99 

tf 

60-61 . 

♦ J 

>9 

•f * 

99 

99 

99 

6 Years’ Average 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

(1941-42 to 1950-51) 







8 Years’ Average 

Nil 

Nil 

Nil 

. Nil 

Nil 

Nil 

(1951-52 to 1960-61) 







14 Years’ Average 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 


(1941-42 to 1960-61) 


• Not considered for calculating the average. 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Jamnnia 


River—Dhoda Nalla (Wainganca) 


Month —July 


Tear 




Withdrawals (Cuseca) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—31 

WhoU 

month 

M.AJ'. 

T.M.G. 

1941-42 .. 



Nil 

Nil 

16 

5 

Nil 

0.01 

42-43* .. 



N.J. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

43-44* .. 



S> 

»» 

ft 

: 9 

91 

99 

44-45* .. 



*9 


*9 

99 

99 

ft 

45-46 .. 



{Nil) 

(5) 

(8) 

(4) 

(Nil) 

(0.01) 

1946-47 .. 



Nil 

21 

14 

12 

0.001 

0.03 

47-48 



9f 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

48-49 .. 



Si 

i9 

99 

99 

M 

9 9 

49-50 .. 



(Nil) 

(5) 

(8) 

{4) 

(Nil) 

(0.01) 

50-51* .. 



N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

1951-52* .. 



N,A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A, 

52-53 .. 



Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

53-54 .. 



9t 


99 


fi 

99 

54-55* .. 



N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

55-56 .. 



Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

1956-57 .. 



Nil 

24 

57 

27 

0.002 

0.07 

57-58 .. 



ts 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

58-59 .. 



ss 

99 

99 

99 

99 

99 

59-60 .. 




iS 

9f 

99 

99 

9* 

60-61 .. 




9* 

15 

5 

99 

0.01 


6 Years’ Average 
(1941-42 to 19.50-51) 

Nil 

5 

8 

4 

Nil 

0.01 

8 Years’ Average 

Nil 

3 

9 

4 

Nil 

0.01 

(1951-52 to 1960-61) 







14 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 

Nil 

4 

9 

4 

Nil 

0.01 


♦ Not considered for calculating the average. 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Jamiuaiv 


Rivtr —^Dhoda Nalla (Wainganga) 


Month —^Angnst 


Year 


WUhdrauala (Cuaeee) 

Volume of withdramU 


I—10 

Whole 

11—^20 21—31 month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 . . .. 

21 

4 

19 

15 

0.001 

0.04 

42-43* . . .. 

N.A. 

N.A.- 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

43-44* . . . . 

32 

46 

Nil 

26 

0.002 

0.07 

44-45* .. .. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

45-46 .. .. 

(5) 

(7) 

(26) 

(13) 

(0.001) 

(0.04) 

1946-47 .. . . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

47-48 .. .. 


20 

59 

26 

0.002 

0.07 

48-49 

* * 

3 

26 

10 

0.001 

0.03 

49-50 .. .. 

(5) 

(7) 

(26) 

(13) 

(0.001) 

(0.04) 

50-51* .. .. 

N.A. 

xV.^. 

xV..4. 

■ N.A. 

iV..4. 

N.A. 

1951-52* .. .. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N..\. 

N.A. 

52-53 .. .. 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

53-54 .. .. 

• * >1 

99 

16 

5 

9 » 

0.01 

54-55* .. .. 

N.A. 

N.A. 

xV.x4. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

55-56 .. .. 

Nil 

26 

77 

34 

0.002 

0.09 

1956-57 .. .. 

61 

45 

36 

47 

0.003 

0.13 

57-58 .. .. 

48 

50 

80 

59 

0.004 

0.16 

58-59 . . .. 

Nil 

Nil 

11 

4 

Nil 

0.01 

59-60 .. .. 

52 

44 . 

58 

51 

0.003 

0.14 

60-61 .. . . 

56 

71 

74 

67 

0.004 

0.18 


6 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

5 

7 

26 

13 

0.001 

0.04 

8 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

27 

30 

44 

33 

0.002 

0.09 

14 Years’ Average 

11941-42 to 1960-61) 

18 

20 

36 

25 

0.002 

0.07 


* Not considered for calculating the average. 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Namt of Canal —Jamiuiia 


River —Dhodi Nalla (Wainganga) 


Jlfoti^&~-September 


Year ‘ Withdrawal jCuaecs) _ Volume of withdrawal 

Whole 






1—10 

11—20 

21—30 

month 

M.AJ. 

T.M.C. 

194M2 




75 

70 

48 

64 

0.004 

0.17 

42-43* 




N.A. 

N.A. 

33 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

43-44* 




23 

72 

34 

43 

0.003 

0.11 

44-45* 




N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

45-46 

• • 


• • 

23 

63 

81 

56 

0.003 

0.15 

1946-47 



• « 

15 

65 

79 

53 

0.003 

0.14 

47-48 



« « 

38 

54 

74 

56 

0.003 

0.15 

48-49 




33 

33 

84 

50 

0.003 

0.13 

49-50 




71 

59 

58 

63 

0.004 

0.16 

50-51* 





iV..4. 

xV.,4. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

1951-52* 





N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

52-53 




Nil 

30 

76 

35 

0.002 

0.09 

53-54 




28 

50 

44 

41 

0.002 

0.11 

54-55* 




N.A. 

N.A. 

N.A. 

N..A. 

N.A. 

N.A. 

55-56 



« < 

84 

85 

84 

84 

0.005 

0.22 

1956-57 



4 » 

(33) 

(69) 

(90) 

[65) 

' (0.004) 

(0.17) 

57-58 



• 4 

84 

98 

103 

92 

0.005 

0.24 

58-59 




Nil 

40 

72 

37 

0.002 

0.10 

59-60 




31 

78 

91 

67 

0.004 

0.17 

60-61 




86 

103 

163 

97 

0.006 

0.25 


6 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

42 

57 

71 

57 

0.003 

0.15 

8 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

33 

69 

90 

65 

0.004 

0.17 

14 Years’ Average 

37 

64 

82 

61 

0.004 

0.16 


(1941 -42 to 1960-61) __ 

* Not considered for calculating the average. 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 
A'ame of Canal —Jamimia River—Dhoda Nalla (Wainganga> 


ifoiUA—October 


Year 

Withdraioala (Cuaeea) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 . 

11 

2 

■Nil 

4 

Nil 

0.01 

42-43*. 

55 

52 

■ 18 

42 

0.003 

0.11 

43-44*. 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

44-45*. 

N.A. 

50 

60 

N.a. 

N.A. 

N.A. 

45-46 . 

99 

91 

53 

81 

0.005 

0.22 

1946-47 . 

97 

94 

89 

75 

0.005 

0.20 

47-48 . 

74 

86 

86 

82 

0.005 

0.22 

48-49 . 

71 

92 

84 

76 

0.005 

0.20 

49-50 .. .. .. 

84 

69 

40 

64 

0.004 

0.17 

50-51* . 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

IV.A. 

N.A. 

1951-52* . 

n.a. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.a. 

N.A. 

52-53 . 

51 

43 

Nil 

31 

0.002 

0.08 

53-54 . 

76 

86 

69 

77 

0.005 

0.21 

54-55* .. .. .. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.a. 

N.a. 

N.a. 

55-56 . 

(80) 

(58) 

(35) 

(56) 

(0.003) 

(0.15) 

1956-57 . 

50 

61 

16 

42 

0.003 

0.11 

57-58 . 

100 

57 

1 

53 

0.003 

0.14 

58-59 . 

81 

44 

Nil 

42 

0.003 

0.11 

59-60 .. .. .. 

109 

57 

71 

76 

0.005 

0.20 

60-61 . 

94 

61 

87 

73 

0.004 

0.20 

6 Years’ Average 

73 

72 

59 

64 

0.004 

0.17 

(1941-42 to 1950-51) 







8 Years’ Average 

80 

58 

35 

56 

0.003 

0.15 

(1951-52 to 1960-61) 







14 Years’ Average 

77 

64 

45 

59 

0.004 

0.16 

(1941-42 to 1960-61) 








* Not considered for calculating the average. 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Jamunia 


River—Dhoda Nalla (Wainganga) 


Month —November 


Year Withdrawals (Cuseca) Volume of withdrawal 

' Whole 

1—10 11—20 21—30 month M.A.F. T.M.G. 


1941-42- .. 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

42-43* .. 

>9 

99 

>9 

99 

99 

99 

43-44* . ■ 

99 

99 

99 

>9 

99 

99 

44-45*. 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

45-46 . 

3 

99 

99 

1 

99 

99 

1946-47 . 

8 

Nil 

Nil 

3 

Nil 

0.01 

47-48 . 

46 

99 

99 

15 

0.001 

0.04 

48-49 . 

12 

99 

99 

4 

Nil 

0.01 

49-50 . 

Nil 

99 

99 

Nil 

99 

Nil 

50-51* . 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A, 

N.A. 

1951-52* . 

n.a. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

52-53 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

53-54 . 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

54-55* . 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A, 

N.A. 

N.A. 

55-56 . 

5 

Nil 

Nil 

2 

Nil 

0.01 

1956-57 . 

(7) 

{Nil) 

{Nil) 

(2) 

{Nil) 

(0.01) 

57-58 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

58-59 .. •• ■ • . 

99 

99 

99 

>9 

99 

99 

59-60 . 

9 9 

9 

99 

99 

! 9 

99 

60-61 . 

41 

59 

99 

14 

0.001 

0.04 

6 Years’ Average 

12 

Nil 

Nil 

4 

Nil 

0.01 

(1941-42 to 1950-51) 







8 Years’ Average 

7 

Nil 

Nil 

2 

Nil 

0.01 

(1951-52 to 1960-61) 







14 Years’ Average 

9 

Nil 

Nil 

3 

Nil 

0.01 

(1941-42 to 1960-61) 






--— 


*Not considered for calculating the average. 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


iSfame of Canal —Jamunia 


Biver —Dhoda Nalla (Wainganga) 


Month —December 


Year WithdrawaU [Gusecs), V olume of withdrawal 





Whole 



1—10 

11—20 

21—31 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 


1941-42 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

- Nil 

42-43* . 

n 

5» 

55 

55 

55 

55 

43-44* . 


54 

55 

55 

55 

55 

44-45* .. .... 


55 

55 

55 

55 

55 

45-46 . 


99 

-55 

55 

5 5 

• 55 

1946-47 . 

Nil 

Nil 

.Nil 

. Nil 

Nil 

Nil 

47-48 . 

>> 

55 

99 

55 

55 

99 

48-49 . 


'35 

99 

55 * 

35 

55 

49-50 .. 

[Nil) 

[Nil) 

[Nil) 

[Nil) 

[Nil) 

[Nil) 

50-51* . 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

1951-52* . 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A 

52-53 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

53-54 .. 

99 

97 

99 

99 

55 

99 

54-55* . 

N.A. ^ 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A 

55-56 . . .. .. 

Nil 

Nil. 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

1956-57 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 . 

i 9 

99 

99 

99 

99 

99 

58-59 . 

53 

99 

55 

99 

99 

99 

59-60 . 

33 

2 

11 

4 

99 

0.01 

60-61 .. 

53 

Nil 

3 

1 

35 

Nil 


6 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

8 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

Nil 

Nil 

2 

1 

Nil 

Nil 

14 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 

Nil 

Nil 

1 

Nil 

Nil 

Nil 

* Not considered for calculating (he average. 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal — Jamunia 


River — Dhoda Nalla (Wainganga) 


Month — ^January 


Year Withdrawals (Cusecs) Volume of withdrawal 

Wh^ 

1_10 11—20 21—31 month M.A.F. T.M.G. 


1941-42 .. .. 

. Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

42-43* . 

. 

99 

99 

99 

99 

99 

43-44* .. .. 

’j 

99 

99 

99 

99 

99 

44-45* .. .. 


99 

99 

99 

99 

99 

45-4^ . 


99 

>9 

99 

99 

99 

1946-47 .. 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

47-48 . 

♦ S 9 

99 

99 

9 9 

99 

99 

48-49 . 

■ 99 

99 

99 

9 9 

9 9 

99 

49-50 . 

' 99 

99 

99 

>9 

99 

99 

50-51* .. .. 

• 99 

99 

99 

9 9 

99 

99 

1951-52* .. .. 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 . 

• 99 

99 

99 

99 

99 

99 

53-54 .. .. 

• 99 

99 

99 

>9 

99 

99 

54-55* .. .. 

♦ 99 

99 

99 

99 

99 

99 

55-56 . . .. 

• 99 

99 

99 

99 

99 

99 

1956-57 .. .. 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 .. .. . 

• 99 

99 

99 

99 

99 

99 

58-59 . 

• 99 

99 

99_ 

9.' 

99 

99 

59-60 . 

6 

99 

99 

2 

99 

0.01 

60-61 . .. , 

1 

5 

99 

2 

9 9 

0.01 


6 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

8 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

1 

1 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

14 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 


* Not considered for calculating the average. 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Yame of Jamunia 


River —Dhoda Nalla (Wainganga) 


Month —February 


Year 


Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

* 

21—28/29 

Whole 

month 

M,A.F. 

T.M.C, 

.941-42 .. .... 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

42-43* . 

>> 

99 

99 

99 

99 

9 

43-44* .. .. .. 

1) 

99 

99 

99 

■ 99 

99 

44-45* .. .. .. 

SI 

99 

99 

99 

99 

99 

45-46 .. 

ii 

99 

99 

99 

99 


1946-47 .. .. .. 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

47-48 .. .. .. 


99 

99 

99 

99 


48-49 .. .. .. 

^9 

99 

99 

99 

99 

99 

49-50 • • .. .. 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

50-51* . 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

1951-52* . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 .. .. . 

99 

99 

99 

99 

>9 

99 

53-54 . 

99 

99 

99 

99 

99 

»» 

54-55*. 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

55-56 . 

99 

»> 

99 

99 

99 

99 

1956-57 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 . 

99 

97 

99 

99 

99 

99 

58-59 .. •. • • 

99 

99 

99 

99 

>1 

99 

59-60 . 

2 

2 

1 

2 

9 9 

0.01 

60-61 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

99 

Nil 


6 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

8 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

14 Years’ Average 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 


(1941-42 to 1960-61) ___ 

♦ Not considered for calculating the average. 
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MEAN WnHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name, of Canat—Jamunia 


River—Dhoda Nalla (Wainganga) 


Month —Marck 


Tear 

Withdrawals (Cuseca) 


Volume of withdrawal 


1—10 dl-^0 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 




Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

42-43* 




9» 

9* 

99 

99 

99 

99 

43-44* 




99 


99 

99 

99 

99 

44-45* 




9 9 

99 

9 9 

99 

99 

99 

45-46 




99 

99 

99 

99 

99 

99 

1946-47 




Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

47-48 




9 9 

99 

99 

99 

99 

99 

48-49 




99 

99 

99 

99 

99 

99 

49-50 




99 

99 

99 

99 


99 

50-51* 




99 

99 

99 

99 

99 

99 

1951-52* 




Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 




99 

»> 

99 

99 

9f 


53-54 




99 

»> 

99 

99 

99 

)» 

54-55* 




99 

** 

99 

99 

99 

99 

55-56 




99 


99 

99 

99 

99 

1956-57 




. Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 




99 

99 

99 

99 

99 

99 

58-59 . 




99 

99 

99 

99 

99 

99 

59-60 




9 9' 

99 

5 

2 

99 

0.01 

60-61 




99 

99 

Nil 

Nil 

99 

Nil 


6 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil , 

Nil 

8 Years’ Average 

Nil 

Nil 

1 

Nil 

Nil 

Nil 

(1951-52 to 1960-61) 







14 Years’ Average 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

(1941-42 to 1960-61) 






- ---- 


* Not considered for calculating the average. 


( 317) 








MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Jfame of Canal —Jumnnia 


River —Dhoda Nalla (Wainganga) 


Month —April 


Year Withdrawals (Cusecs) Volume of withdrawal 






1—10 

11—20 

21—30 

WhoU 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 




Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

42-43* 




99 

99 

99 

99 

99 

i * 

43-44* 




9 > 

99 

9 » 

9 

7 9 

i * 

44-45* 





99 

>9 

99 

99 

9 9 

45-46 




99 

99 

99 

99 

99 

- 

1946-47 




Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

47-48 




99 

99 

99 

9 9 

99 

99 

48-49 




99 

99 

99 

> 

9 

9 9 

49-50 




99 

99 

99 

>9 

9 9 

*9 

50-51* 




99 

99 

99 

9 

99 

• » 

1951-52* 




Nil 

Nil. 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 




99 

99 

99 

9 9 

99 

• . 

53-54 

* « 

» « 


99 

99 

99 

99 

99 

9 9 

54-55* 


• * 


99 

99 

99 

9 9 

99 

9 9 

55-56 

• « 

• ■ 


99 

99 

99 

>9 

99 

99 

1956-57 

« • 



Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-5S 




99 

>9 

99 

99 

99 

9 9 

58-59 




9 9 

99 

99 

9 9 

99 

99 

59-60 




6 

4 

2 

4 

9 9 

0.01 

60-61 

• 



Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

9 

Nil 


6 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

8 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

1 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

14 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil - 

* Not considered for calculating the average. 
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MEAN WITHDRAWALS «Y TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


■Name of Canal — Jamunla 


Biver —Dboda Nsllft (Wainganga) 


Monlh — May 


Tear 

Withdrawals (Cuseca) 

Volume of ivithdrawal 


Whole 

1—10 11—20 21—31 month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 .. .... 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

■ Nil 

Nil 

42-43* . 

1» 

99 

99 

99 

99 

99 

43-44* .. ... .. 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

44-45* . 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

45-46 .. .. .. 

99 

99 

99 

99 

99 

»» 

1946-47 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

47-48 . 

99 

99 

9 9 

99 

99 

99 

48-49 . 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

49-50 •• .. .. 

9f 

9* 

99 

99 

99 

99 

50-51* . 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

1951-52* . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 .... .. 

9f 

99 

99 

99 

99 

»> 

53-54 . 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

54-55* .. .... 

99 

99 

99 

99 

99 


55-56 . 

99 

99 

99 

99 

99 

9> 

1956-57 .. .... 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 . 

99 

9 9 

99 

99 

99 

99 

58-59 . 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

59-60 . 

99 

9> 

99 

99 

99 

99 

60-61 . 

99 

2 

9f 

1 

99 

99 

6 Years’ Average 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

(1941-42 to 1950-51) 







8 Years’ Average 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

(1951-52 to 1960-61) 







14 Years’ Average 

Nil 

Nil . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

(1941-42 to 1960-61) 






1 - 


* Not considered for calculating the average. 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Cona^Katangjheri 


River — Kas Nalla (Waioganga) 


Month — Jane 


Fear 

Withdrawals (Cusecs) 

Volume of withdrawal 


Whole 

1—10 11—20 21—30 month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 .. 

• 4 • « 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

42-43 .. 

• 4 , , 

ff 

99 

99 

9 9 

99 

99 

43-44 . . 

4 4 

9i 

99 

99 

99 

9 9 

99 

44-45 .. 

- 4 

ff 

9* 

99 

99 

99 

99 

45-46 .. 

.. 

#* 

99 


99 

99 

99 

1946-47 . . 

.. .. 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

47-48 .. 

4 4 

99 

99 

99 

99 

99 

9 9 

48-49 .. 

4 4 4 4 

99 

99 

99 

99 

9 9 


49-50 .. 

4 4 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

50-51 .. 

. . 

99 

99 

9 9 

99 

99 

99 

1951-52 .. 

♦ • 4 4 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 .. 

4 4 

99 

99 

9 9 

99 

99 

9 9 

53-54 .. 

4 4 

99 

99 

99 

9 9 

99 


54- 55 .. 

55- 56 .. 

. . 

99 

99 

99 

9 9 

9 9 

9 9 


99 

99 

99 

99 

99 

99 

1956-57 .. 

4 4 4 4 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 .. 

4 . 

Jf 

99 

99 , 

' »> 

99 


58-59 .. 

• * 4 4 

$9 

99 

99 

99 

99 

99 

59-60 .. 

. . 

99 

99 

1 

97 

>9 


60-61 .. 

4 4 t 4 

19 

9 9 

Nil 

99 

99 

99 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


^amf of CanaL-Katangjheri 


Rttwr—Eas Nalla (Waingaaga) 


Month —July 


Year 



Withdrawals [Crisfcs) 

--T 

Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 


Nil 

2 

18 

7 

Nil 

0.002 

42-43 

• • • k • • 

l> 

Nil 

Nil 

Nil 


Nil 

43-44 

• • • • ■ ■ 


99 

1 

99 

*9 

9> 

44-45 

• • • • « • 

• > 

*> 

Nil 

99 

99 

99 

45-46 










9i 

99 

99 

99 

99 

99 

1946-47 


Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

47-48 


N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

48-49 



ff 

»» 

>» ■ 

99 

9 9 

49-50 

• • • « « • 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

50-51 

• « • • • • 


99 

99 

99 

99 

99 

1951-52 

• • • « t « 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 

• f • < * « 

fl 

99 

99 

99 

99 

99 

53-54 

ft • • • • 

$9 

t* 

99 

99 

99 

99 

54-55 

• • « • • • 

tl 

99 

99 

99 

99 

99 

55-56 

• * • • • i 


99 

29 

10 

0.001 

0.02 

1956-57 

« • • • • • 

Nil 

10 

13 

8 

Nil 

0.02 

57-58 

• • « • • a 

99 

Nil 

Nil 

Nil 

99 

Nil 

58-59 

a • • • a a 

99 

99 

f9 

99 

99 

99 

59-60 

a a a a a a 

99 

99 

99 

99 

99 

»» 

60-61 


9 9 

99 

99 

99 

9t 

l» 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Katanjtjheri 


RtW—Kas Nalla (Wainganga) 


JfofUA-^Angast 


Year 



Withdrawals (Cuae-ca) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 


N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

42-43 

* • • « 

Nil 

Nil 

8 

3 

Nil 

0.01 

43-44 

■ • ■ ■ 

16 

11 

Nil 

9 

0.001 

0.02 

44-45 

• • ■ « 

Nil 

Nil 

ft 

Nil 

Nil 

Nil 

45-46 

• • • • 

15 

15 

15 

IS 

0.001 

0.04 

1946-47 

• • • • 

3 

15 

14 

10 

0.001 

0.03 

47-48 

« . 

Nil 

3 

17 

7 

Nil 

0.02 

48-49 

« « < « 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

49-50 

• 4 « • 

ft 

»» 


ft 

ft 


50-51 

.. 

11 

23 

23 

19 

0.001 

0.05 

1941-52 


Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 

.4 

»* 

?♦ 

>> 

ft 

» 

ft 

53-54 

• • • « 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

54-55 

4 » 4 4 

16 

15 

21 

17 

0.001 

0.05 

55-56 

.. 

14 

14 

18 

16 

0.001 

0.04 

1956-57 

.. 

32 

28 

28 

29 

0.002 

0.08 

57-58 

« • 4 4 

13 

7 

4 

8 

Nil 

0.02 

58-59 

. . 

Nil 

6 

7 

4 

ft 

0.01 

59-60 

. . 

6 

18 

9 

11 

0.001 

0.03 

60-61 

_ 

3 

2 

Nil 

2 

Nil 

0.01 
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MEAN WtTHDkAWALS BY TEN-DAY PEWODS AN1> MONtl^ 


-Vam* b/ Canat—Eatuslbert 


River —Kai Ntlla (Waiii{aiiga) 


ifOMtk-ii-'Sap^ttlb^' 


Year 

Withdrawals (Cuaecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—30 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 




26 

15 

16 

19 

0.001 

0.05 

42-43 



• 4 

17 

11 

10 

13 

0.001 

0.03 

43-44 



4 * 

8 

28 

28 

21 

0.001 

0.05 

44-45 




15 

24 

9 

16 

0.001 

0.04 

45-46 

• 



20 

15 

15 

16 

0.001 

0.04 

1946-47 




16 

23 

28 

22 

0.001 

0.06 

47-48 

■ 

• • 


20 

27 

29 

26 

0.002 

0.07 

48-49 

• 

« 


N.A, 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

49-50 

• » 

• • 


It 

9t 

*f 

t» 

»» 

■99 

50-51 

• • 

« « 


f* 

9t 

tl 

ft 

99 

99 

1951-52 


« • 


N.A. 

N.A. 

iy.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

52-53 


■ • 

4 4 

4 

3 

28- 

12 

0.001 

0.03 

53-54 


• • 

4 4 

12 

26 

25 

21 

0.001 

0.05 

54-55 


4 • 

4 « 

15 

8 

18- 

13 

0.001 

0.03 

55-56 




21 

21 

14 

18- 

0.001 

0.05 

1956-57 




25 

19 

22 

22 

0.001 

0.06 

57-58 



• 4 

17 

22 

20 

20 

0.001 

0.05 

58-59 



• « 

5 

4 

13 

7 

Nil . 

0.02 

59-60 



• 

2 

21 

35 

19 

0.001 

0.05 

60-61 




14 

31 

35 

27 

0.002 

0.07 
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MEAN WITHDRAWALS, BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Sam of Canal —Katangjberi 


Rtrcr—Kas Nalla (Walnganga) 


Month—Octobat 


Year 

Wilhdrawala (Cuaecs) 


Volume of withdratval 


1—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 . 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

42-43 . 

•» 

*» 

» 

i> 

It 

»> 

43-44 . 

28 

19 

7 

18 

0.001 

0.05 

44-45 . 

8 

16 

13 

12 

0.001 

0.03 

45-46 . 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

1946-47 . 

24 

14 

9 

16 

0.001 

0.04 

47-48 . 

21 

26 

21 

23 

0.001 

0.06 

48-49 . 

28 

28 

25 

27 

0.002 

0.07 

49-50 . 

8 

26 

. 2 

12 

0.001 

0.03 

50-51 . 

N.A, 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

1951-52 . 

7 

9 

12 

9 

0.001 

0.02 

52-53 . 

29 

20 

Nil 

16 

0.001 

0.04 

53-54 . 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

54-55 . 

26 

26 

23’ 

25 

0.002 

0.07 

55-56 . 

20 

18 

7 

15 

0.001 

0.04 

1956-57 . 

Nil 

13 

18 

11 

0.001 

0.03 

57-58 . 

23 

12 

11 

15 

0.001 

0.04 

58-59 . 

13 

11 

5 

9 

0.001 

0.02 

59-60 . 

26 

26 

28 

27 

0.002 

0.07 

60-61 . 

11 

21 

26 

19 

0.001 

0.05 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Katangjheri 


River —Kas Nalla (Wainganga) 


Month —Noyember 


Year 

Withdrawals (Cusees) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—30 

Whole 

month 

M.A.F. TM.C. 


1941-42 

. . • . . . 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

42-43 

4 * * 1 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

43-44 

• 4 4 4 

4 


>5 

1 

9 9 

91 

44-45 

4 4 4 4 

Nil 

9} 

99 

Nil 

99 

99 

45-46 

.4 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

1946-47 


2 

Nil 

Nil 

1 

Nil 

Nil 

47-48 

4 4 4 4 

12 

3 

99 

. 5 

91 

0.01 

48-49 

4 4 4 4 

Nil 

Nil 

f> 

Nil 

If 

Nil 

49-50 

4 4 4 4 

>5 

99 

♦ * 

99 

99 

99 

50-51 

. . 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

1951-52 


Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 

, 4 4 4 4 

M 

99 

99 

f> 

99 

99 

53-54 


N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A 

54-55 

. . . . 

7 

Nil 

Nil 

2 

Nil 

0.01 

55-56 

. 

Nil 

if 

99 

Nil 


Nil 

1956-57 


Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 

■ 

1 

19 

99 

9 9 

99 

19 

58-59 


Nil 

99 

99 

99 

99 

1 * 

59-60 


10 

99 

99 

3 

99 

0.01 

60-61 

. 

26 

3 

99 

9 

0.001 

0.02 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Natne of Canal —Katangjheri 


River —Kas Nalla (Wainganga) 


Month — December 


Year Withdrawals (Cusecs) Volnme of withdrawal 

1—10 11—20 21—31 month M.A.F. T.M.C. 


1941-42 




Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

42-43 




>* 

99 

99 

99 

99 

99 

43-44 




1* 

99 

99 

99 

9 9 

99 

44-45 





99 

99 

99 

99 

99 

45-46 




*9 

99 

99 

99 

99 

99 

1946-47 



» • 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

47-48 



• « 

>> 

99 

99 

99 

>9 

19 

48-49 



« • 

9» 

99 

99 

99 

99 

99 

49-50 




9) 

99 

99 

>9 

99 

99 

50-51 




19 

99 

99 

9 9 

99 

99 

1951-52 



• « 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 



« • 

9> 

99 

9 

99 

M 

99 

99 

53-54 



« • 


>9 

99 

99 

>9 

99 

54-55 




>» 

99 

99 

99 

99 

>9 

55-56 




99 

99 

>9 

99 

>9 

99 

1956-57 



• < 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 



« « 

19 

99 

99 

99 

99 

9> 

58-59 



* » 

99 

99 

99 

99 

99 

9> 

59-60 




4 

99 

99 

1 

91 

99 

60-61 




Nil 

99 

6 

2 

19 

0.01 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Same of Canoi—Katangjheri River—Kas Nalla (Wainganga) 

Month —January 


Year Withdrawals {Cuaees) _ Volume of withdrawal 

Whole 

1—10 11—20 21—31 monih M.A.F. T.M.C. 


194M2 Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

42-43 . t* >* 

43 ^ . If,A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

44- 45 .... .. Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

45- 46 . f, ». »» >> >» >• 

1946-47 Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

47- 48 . »> >» ” »> >• >> 

48- 49 . )> 11 >> >> ” •> 

49- 50 !) t> >» >> >» »» 

50- 51 . >) >» >> >> >> 

1951-52 . Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

52-53 . fi >» >• ” *’ >' 

53.54 . N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

54-55 » •» '» *' *> ’• 

55.55 . Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

1956-57 Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

57- 58 . »> » ” ’» ’» ” 

58- 59 . M » •» >’ »' •» 

59 - 60 . 2 1 2 2 „ 0.01 

60-61 . 9 iYii 4 4 „ 0.01 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


yw*e of Cnnal —Katangjheri River Kas Nalla (Walnganga) 


Month —February 


Year 


Withdrawals (Guatcs) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—28/29 

Whole 

month 

M.AJ'. 

T.M,C. 

1941-42 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

42-43 . 



• » 

99 

99 

99 

43-44 . 

»» 

99 

99 

99 

99 

>9 

44-45 . 


*> 

99 

99 

9 9 

99 

45-46 . 

9* 

99 

99 

99 

*9 

99 

1946-47 . 

• Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

47-48 . 

ii 

99 

99 

>> 

» 9 

99 

48-49 . 

9» 

♦ 9 

99 

>9 

9 9 

99 

49-50 •• .. .. 

>J 

99 

99 

99 

99 

99 

50-51 . 


9* 

99 

>9 

>9 

99 

1951-52 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 . 

N,A. 

n:a. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

53-54 .. .. .. 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

54-55 . 

>» 

9> 

99 

91 

99 

9. 

55-56 .... .. 


99 

>9 

99 

99 

99 

1956-57 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 .. .. •. 

>> 

99 

99 

99 

99 

99 

58-59 . 

> J 

9> 

99 

99 

>9 

99 

59-60 . 

1 

1 

1 

1 

99 

99 

60-61 . 

•Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

99 

9 9. 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DaY PERIODS AND MONTHS 


Nemi Cattol—KatangJIiieti 


Ritm "—Ris Nalla (Wainganga) 




Year 




Wifhdrauxila {Cuates) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11 —20' 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

19i4M2 



N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

42-43 



Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

mi 

43-44 



*9 

99 

19 

M 

11 

It 

44-45 



99 

99 

99 

M 

99 

It 

45-46 


» « 

99 

99 

9 ■ 

l» 

It 

II 

1946-47 

• • 

• • 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

47-48 


• 

99 

99 

♦* 

9* 

99 

9» 

48-49 



Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

mi 

49-50 



99 


99 

>9 

99 

99 

50-51 



N.A. 

N.A. 

iV.A. 


N.A. 

N.A. 

19*5l-52 



N.A. 

N.A. 


xV.^. 

N.A. 

N.A. 

52-53 



99 

99 

»9 

99 

>9 

99 

53-54 



Nil 

Nil 

Nil 

Nil 


Nil 

54-55 



99 

19 

it 

tt 

ft 

It 

55-56 



>1 

99 

tt 

tt 

91 

rr 

1956-57 


• * 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 



99 

>9 

99 

99 

99 

99 

58-59 


« « 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

59-60 


« 

♦ 9 

99 

99 

99 

91 

99 

60-61 




99 

99 

99 

99 

99 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 
Name of Canal — Katangjheri Riuer—Kas Nalla (Wainganga) 

Monik —AptH 


Year 

Withdrawals {Cnsecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—30 

Whde 

month 

M.AJ'. T.M.C. 


1941-42 




N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 


42-43 




at 

»» 

9» 


»* 


43-44 

• . 

* * 


99 


9> 

»9 


»» 

44-45 


* • 


Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

45-46 


* • 


9> 

»» 

>9 

«> 

«> 


1946-47 


• • 


Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

47-48 

. • 



99 

ft 

» 

f> 

»» 

99 

48-49 

, , 

< • 


9f 

99 

99 

99 

99 

99 

49-50 

» • 



9» 

99 

99 

99 

>9 

99 

50-51 


« • 


» 

99 

99 

99 

9* 

• 9 

1951-52 


• • 


Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 

. , 

• a 


99 

99 

>9 

99 

99 

99 

53-54 




99 

9t 

99 

99 

99 

99 

54-55 

, » 



99 

99 

99 

99 

99 

99 

55-56 




9> 

• 9 

99 

99 

• 9 

«9 

1956-57 




Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 




99 

» 

99 

99 

99 

99 

58-59 

. , 



99 

>» 

99 

99 

99 

** 

59-60 




2 

♦9 

99 

/ 


»» 

60-61 




Nil 

2 

*9 

1 

>9 

99 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Namt of Canal —Katang|heri 


River—Kis Nalla (Wainganga) 


Month —May 


Year 

Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—31 

Whole 

morUh 

M.A.F. T.M.O. 


1941-42 .. 


• • 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

42-43 .. 


■ • 

9$ 

99 

99 

ft 

99 

99 

43-44 .. 


■ • 

99 

99 

9 9 

99 

99 

' 99 

44-45 .. 

• • 

• • 

99 

99 

>» 

99 

99 

99 

45-46 .. 

« • 

* a 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

1946-47 .. 

« • 

a a 

■ Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

47-48 .. 

• • 

a a 

99 

99 

99 

*9 

99 

99 

48-49 .. 

• « 

a a 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A 

49-50 .. 

■ • 

a 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

50-51 .. 


a 

♦» 

99 

if 

99 

99 

99 

1951-52 .. 

• « 

a a 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 .. 

« • 

a 

99 

99 

9 9 

99 

99 

99 

53-54 .. 

• « 

a 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

54-55 .. 


a 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

55-56 .. 

■ • 

a a 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

1956-57 .. 

• • 

a a 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 .. 

• • 

a 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

58-59 .. 

• • 

a 

99 

1 

1 

I 

99 

99 

59-60 .. 

■ • 

a 

99 

Nil 

Nil 

Nil 


•9 

60-61 .. 



99 

»> 

99 

9* 

19 

99 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal — G angalpara Rtfeef — Ghisri Nalla (Walnganga 

ifMft— 


Fear Withdrawal {Cuates) Volume of withdrawal 

__ 

1—10 11—20 21—30 month Jd.A.F. T.M.C. 


1956-57 . 

57- 58 ...... Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

58- 59 . *9 §9 *9 |> »» »f 

59- 60 .. )) ff ft >f ff tf 

60- 61 . ,)_jj_»»_^ 


Month —July 


Year _ Withdrawala {Cuseca) __ Volume of withdrawa l 

WTtole 

1—10 11—20 21—31 month M.A.F. T.M.C. 


1956-57 . 

57- 58 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

58- 59 Nil 5 66 25 0.002 0.07 

59- 60 . „ 2 30 12 0.001 0 03 

60- 61 8 64 42 S8 0.002 0.10 


JfontA—Angort 


Year Withdrawals {Cusecs) Volume of withdratoaJ 

Whole 

1—10 11—20 21—31 month M.AJ'. T.M.C. 


1956-57 . 

57- 58 . N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

58- 59 . 29 51 23 34 0.002 0.09 

59- 60 .. 25 Nil Nil 8 Nil 0.02 

60- 61 . 16_jj_ff_ 5 _ 0.01 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Gangulptra 


River —Ghisrl Nalla (Walnganga) 


Month —Septem ber 


Year 


Withdrawala (Cuseca) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—30 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1956-57 . 






* a 

57-58 . 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

58-59 . 

35 

49 

24 

36 

0.002 

0.09 

59-60 . 

6 

13 

62 

27 

0.002 

0.07 

60-61 . 

37 

44 

63 

. 48 

0.003 

0.12 


Month —October 


Year ' Withdratuah {Cusece) Volume of withdrawal 

Whole 

_ 1—10 11—20 21—31 memth M.A.F. T.M.G, 

1956-57 . 

57- 58 . N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

58- 59 11 12 5 9 0001 0.02 

59- 60 68 51 34 50 0.003 0.13 

60- 61 52 24 8 27 0.002 0.07 


Month —NoTembcT 


Year 




Withdrawala {Cvaeca) 


Volume of withdrawal 




1—10 

11—20 

21—30 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1956-57 . 

57-58 . 



Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

58-59 . 

• . 

. . 

9» 


ff 


tf 

• 1 

59-60 . 


. . 

> > 

»» • 

>• 

>1 

ai 

• I 

60-61 . 

* • 

• * 

t9 


ft 

IP 

II 

ft 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 
Name of CanaZ— Khairbrnnda Rmr—Local Nalla (Wtinganga) 


Month —June 


Year 


Withdrawals (Ousees) 

Volume of withdrawal 


1—10 

Whole 

11—^20 ;21—30 month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil . 

Nil 

42-43 .. . . 

95 

99 

99 

9t 

>> 

99 

43-44 . . 

9S 

99 

99 

it 

99 

*5 

44-45 . 

9 J 

9 9 

99 

99 

9* 

I > 

45-46* . 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

1946-47* . 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

47-48* . 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

48-49* . 

99 

5* 

99 

99 

99 

99 

49-50 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

50-51 . 

99 

99 

i9 

99 

99 

>* 

1951-52* . 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

A'.A. 

52-53 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

53-54 . 

99 

99 

99 

99 

99 

>* 

54-55 . 

99 

99 

5» 

99 

99 

»> 

55-56 . 

{Nil) 

(Nil) 

{Nil) 

{Nil) 

{Nil) 

(xVt7) 

1956-57 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 . 

99 

99 

99 

99 

99 

>> 

58-59*. 

99 

99 

5» 

99 

99 

99 

59-60 . 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

60-61 . 


99 

99 

99 

99 

99 

6 Years’ Average 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

(1941-42 to 1950-51) 







8 Years’ Average 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

(1951-52 to 1960-61) 







14 Years’ Average 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

(1941-42 to 1960-61) 








• Not considered for calculating the average. 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal—Kbairbanda 


Rivar —Loca] Nalla (Waincanga) 


Month —Jnly 


Year 


Withdrawale (Cueees) 

Volume of u/ithdrawal 


1—10 

Whale 

11—20 21—31 month 

M,A.F. T.M.C. 


1941-42 .. .. 

Nil 

Nil 

56 

20 

0.001 

0.05 

42-43 .. .. 

• • 

>9 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

43-44 . . .. 

• * 

99 

99 


99 

t* 

44-45 .. .. 

• • 

»» 

*9 

>» 

99 

99 

45-46* .. .. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

1946-47* . . .. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

47-48* .. .. 

* • ♦> 

*9 

>* 

if 

99 

9* 

48-49* .. .. 

• * >» 

»» 

*9 

t9 

if 

99 

49-50 .. .. 

NU 

Nil 

21 

7 

Nil 

0.02 

50-51 .. .. 

18 

48 

118 

63 

00.04 

0.17 

1951-52* .. .. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

52-53 .. .. 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

53-54 .. .. 

• * »} 

*9 

9> 

*t 

99 

99 

54-55 .. .. 



18 

6 

*9 

0.02 

55-56 .. .. 

• • *9 

99 

Nil 

Nil 

if 

Nil 

1956-57 .. . . 

Nil 

Nil 

28 

10 

0.001 

0.03 

57-58 .. .. 

• * >9 

9 

Nil 

3 

Nil 

0.01 

58-59* .. .. 

• • 99 

Nil 

99 

Nil 

ft 

Nil 

59-60 .. .. 

• • tt 

99 

99 

f* 

if 


60-61 .. .. 

* • >J 

99 

99 

9t 

ft 

if 


6 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

12 

13 

23 

16 

0.001 

0.04 

8 Years’ Average 

Nil 

1 

6 

2 

Nil 

0.01 

(1951-52 to 1960-61) 







14 Years’ Average 

5 

6 

13 

8 

Nil 

0.02 

(1941-42 to 1960-61) 








* Not considered for calculating the average. 
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MEAN WITHDRAWALS BY^ TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Namt of Oana^—Khairbanda 


River-—Local Nalla (Wainganga) 


Month —August 


Year 




Withdrawals (fiusecs) 


Volume of withdraival 

1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 .. 



45 

Nil 

Nil 

15 

0.001 

0.04 

42-43 .. 



Nil 


>9 

Nil 

Nil 

Nil 

43-44 .. 



10 

31 

• > 

13 

0.001 

0.03 

44-45 .. 



Nil 

Nil 

*9 

Nil 

Nil 

Nil 

45-46* .. 


f ■ 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

1946-47* .. 


* * 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

47-48* .. 



f > 

»» 

>• 

99 

9} 

fi 

48-49* .. 

• • 


*> 




yy 

n 

49-50 .. 

f • 


Nil 

Nil 

21 

7 

Nil 

0.02 

50-51 .. 

* • 


18 

48 

118 

63 

0.004 

0.17 

1951-52* .. 




N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

52-53 .. 



Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

53-54 .. 




9f 

5» 

99 

99 

99 

54-55 .. 



>> 


18 

6 

99 

0.02 

55-56 .. 





Nil 

Nil 

99 

Nil ■ 

1956-57 . . 



Nil 

Nil 

28 

10 

0.001 

0.03 

57-58 .. 




9 

Nil 

3 

Nil 

0.01 

58-59* .. 




Nil 

99 

Nil 

yy 

Nil 

59-60 .. 



M 


»> 

»» 


yy 

60-61 .. 



»> 

99 

yf 

99 

• > 

99 


6 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

12 

13 

23 

16 

0.001 

0.04 

8 Years’ Average 

Nil 

1 

6 

2 

Nil 

O-Ol 

(1951-52 to 1960-61) 







14 Years’ Average 

5 

6 

13 

8 

Nil 

0.02 

(1941-42 to 1960-61) 






--- 


*Not considered for calculating the average. 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Khairbanda 


River —Local Nalla (Wainganga) 


JfowiA—^ptember 


Year 

Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—30 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 . 

13 

18 

68 

33 

0.002 

0.09 

42-43 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

43-44 . 

S J 

18 

58 

25 

0.001 

0.06 

44-45 . 

55 

75 

93 

56 

0.003 

0.15 

45-46 . 

N.A, 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

1946-47 . 

N.A. 

N.A. . 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

47-48 .. ., .. 


.9 9 

99 

99 

99 

99 

48-49 . 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

49-50 .. .... 

30 

Nil 

28 

19 

0.001 

0.05 

50-51 .. .... 

76 

90 

100 

89 

0.005 

0.23 

1951-52 . 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

52-53 .. .. .. 

42 

32 

108 

61 

0.004 

0.16 

53-54 . 

60 

Nil 

52 

37 

0.002 

0.10 

54-55 .. 

18 

99 

Nil 

6 

Nil 

0.02 


Nil 



Nil 


Nil 

• • • * • 

99 




1956-57 . 

120 

115 

19 

85 

0.005 

0.22 

57-58 . 

55 

87 

109 

84 

0.005 

0.22 

58-59* . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

59-60 . 

99 

9 9 

79 

26 

0.002 

0.07 

60-61 . 

16 

113 

176 

102 

0.006 

0.26 


6 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

29 

34 

58 

37 

0.002 

0.10 

8 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

39 

43 

68 

SO 

0.003 

0.13 

14 Years’ Average 

35 

39 

64 

44 

0.003 

0.12 


(1941-42 to 1960-61) 


♦Not considered for calculating the average. 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MQNTHS 


^cme of Canal —Khairbanda 


Jiiver —Local Nalla (Wainganga) 


Month —October 


Year _ Withdrawala (Cusece) _ Volume, of withdrawal 

Whole 





1—10 

11—20 

• 21—31 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 .. 



121 

100 

50 

89 

0.005 

0.24 

42-43 ;. 



Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

43-44 .. 



61 

103 

26 

62 

0.004 

0.17 

44-45 .. 



102 

80 

39 

72 

0.004 

0.19 

45-46 .. 



N.A. 

N.A. 

N.A. 


N.A. 

N.A. 

1946-47 .. 



N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

47-48 .. 



99 

»> 

*9 

9i 

99 

99 

48-49 .. 



99 

>* 

99 

99 

9 9 

99 

49-50 .. 



81 

41 

5 

41 

0.003 

0.11 

50-51 .. 



115 

73 

20 

68 

0.004 

0.18 

1951-52 .. 



N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

A^.^. 

N.A, 

52-53 .. 



135 

121 

96 

116 

0.007 

0.31 

53-54 .. 



132 

126 

201 

155 

0.010 

0.42 

54-55 .. 



54 

137 

113 

102 

0.906 

0.27 

55-56 .. 



Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

1956-57 .. 



27 

85 

89 

43 

0.003 

0.12 

57-58 .. 



114 

107 

68 

96 

0.006 

0.26 

58-59* .. 



N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

. A^..4. 

59-60 .. 



124 

121 

69 

70 

0.004 

0.19 

60-61 .. 



132 

80 

57 

89 

0.005 

0.24 


6 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

80 

66 

23 

55 

0.003 

0.15 

8 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

90 

97 

87 

84 

0.005 

0.23 

14 Years’ Average 

86 

84 

60 

72 

0.004 

0.19 


(1941-42 to 1960-61) 


•Not considered for calculating the average. 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of 0ana7—Khairbanda 


River —Local Nalla (Wainganga) 


Month —November 


Year 

Withdrawals (Cuseea) 

' 

Yolume of withdrawal 


1—10 11—20 21—30 

Whou 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

42-43 . 

9 9 

99 

99 

99 

99 


43-44 ., 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

44-45 . 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

45-46 . 

N.A. 

N.A. 

N.A. . 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

1946-47 . 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

47-48 . . .. .. 

99 

>9 

99 

99 

99 

99 

48-49 . 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

49-50 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

50-51 . 

6 

3 

99 

3 

99 

0.01 

1951-52 . 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

52-53 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

. Nil 

Nil 

53-54 .. 

72 

8 

9 9 

2T 

0.002 

0.07 

54-55 .. 

63 

13 

99 

25 

0.001 

0.06 

55-56 . 

Nil 

Nil 

99 

Nil 

Nil 

Nil 

1956-57 . 

31 

Nil 

Nil 

10 

0.001 

0.03 

57-58 . 

16 

6 

2 

8 

Nil 

0.02 

58-59* . 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

59-60 .. .. .. 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

60-61 . 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

6 Years’ Average 

1 

Nil 

Nil 

Nil 

Ml 

Nil 

(1941-42 to 1950-51) 







8 Years’ Average 

23 

3 

Nil 

9 

Nil 

0.02 

(1951-52 to 1960-61) 







14 Years’ Average 

13 

2 

Nil 

5 

Nil 

0.01 

(1941-42 to 1960-61) 








* Not considered for calculating the average. 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Khairbanda 


Eiver—Local Nalla (Wainganga) 


Month —December to April 


Year Withdrawals (Ousecs) Volume of withdrawal 

1-10 11—20 21—End month M.A.F. T.M.G. 


1941-42 Nil Nil 

42- 43 . 

43- 44 . 

44- 45 . 

45- 46 .. .. .. N.A. N-A. 

1946-47 . N.A. ‘N-A. 

47- 48 . 

48- 49 „ 

49- 50 . Nil Nil 

50- 51 „ „ 

1951-52 N.A. . N.A. 

52- 53 . Nil Nil 

53- 54 . ■ .. * 1 fi 

54- 55 

55- 56 ff 

1956-57 Nil Nil 

57- 58 . 

58- 59*. N.A. N-A.' 

59- 60 . Nil Nil 

60- 61 . „ v. 


Nil Nil Nil Nil 


>J J7 !» JJ 

J) JJ JJ JJ 


N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N-A. 

N.A. 

N-A. 

N.A. 

99 

99 

9 9 

99 

Nil 

99 

Nil 

99 

Nil 

99 

Nil 

9 9 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

■ N.A. 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 


99 99 99 99 

9 9 9 9 -99 99 

99 99 99 99 


Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

99 

JJ , 

99 

9 9 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 


99 ' 99 99 99 


6 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

8 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

14 Years’ Average 

Nil 

Nil^ 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

(1941-42 to 1960-61) 




' 




*Not considered for calculating the average. 






















MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Nanw of CTanol—Khairbanda 


River — Local Nalla (Wainganga) 


JfoniA—May 


Year 





ITtiMraiDols (Cueeee) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—31 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 




Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

42-43 




9 » 

If 

i » 

11 

11 

9 9 

43-44 




t ) 

>1 

19 

11 

11 

11 

44-45 




11 

11 

»> 

11 

11 

11 

45-46 


• a 


N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 


A'. A. 

1946-47 


a k 


N.A. 

N..4. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

47-48 


• * 


»i 

it 

ii 

11 

11 

11 

48-49* 


a * 


Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

49-50 


a a 


>1 

it 

a 

11 

11 

99 

50-51 

* • 

a a 


11 

11 

>1 

11 

11 

11 

1951-52 

• • 

a • 

a a 

iV..4. 

iV.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

52-53 

a 

«!• 

a a 

iVt/ 

Nil. 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

53-54 

• a 

• « 

a a 

11 

11 

>1 

11 

11 

11 

54-55 

• • 

• • 

a a 

11 

1l 

11 

11 

11 

11 

55-56 

• • 

• ■ 

a a 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

1956-57 

• a 

a a 



Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 




11 

a 

*i 

11 

it 

11 

58-59* 




N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

iV.A. 

59-60 




Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

60-61 




6 

4 

10 

7 

it 

0.02 


6 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

Nil 

Nil 

Nil 

.Nil 

Nil 

Nil 

8 Years’ Average 

1 

• 

Nil 

1 

1 

Nil 

Nil 

(1951-52 to 1960-61) 







14 Years’ Average 

Nil 

Nil 

1 

Nil 

Nil 

Nil 

(1941-42 to 1960-61) 


' 






*Not considered for calculating the average. 
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MEAN WITHDRAWAIS BY TEN-PAY PB»|OP8 ANP MONTHS 


Name of Canal —Ch«|iApur 


River—LgmjHidpki NtU* {W»|ng»i^«) 




Tear 


Withdrawals (Cusses) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—30 

month 

MAS. 

T.M.C. 

1941-42 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

42-43 . 

ft 

ft 

ft 

99 

ft 

ft 

43-44 . 

ft 

ff 

ft 

99 

99 

99 

44-45 . 

11 

ff 

ft 

ft 

99 

99 

45-46 . 

ft 

99 > 

99 

ft 

99 

99 

1946-47 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil . 

Nil 

47-48 . 

ff 

99 

ff 

99 

ff 

ff 

48-49 . 

ft 

99 

99 

ff 

ff 

99 

49-50 . 

ft 

99 

99 

>9 

99 

99 

50-51 . 

ft 

99 

ft 

99 

99 

99 

1951-52 .... .. 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil • 

Nil 

52-53 . 

ft 

99 

9J 

ft 


99 

53-54 . 

M 

99 

9* 

ff 

>9 

99 

54-55 . 

91 

99 

99 

99 

99 

99 

55-56 . 

99 

99 

99 

99 

91 

99 

1956-57 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 . 

>9 

99 

ff 

99 

99 

99 

58-59 . 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

59-60 . 

»» 

99 

99 

99 

99 

99 

60-61 .. 

9 9 

99 

99 

99 

99 

99 

10 Years’ Average 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

(1941-42 to 1950-51; 







10 Years’ Average 

Nil 

Nil 

ff 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

(1941-42 to 1960-61) 






_ _: 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Cbandpur 


River —Lamandobi Nalla (Wainganga) 


Month — July 


Year 


Withdrawals (Cusees) 


Volume of withdrawal 


1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.AJ'. 

TM.C. 

1941-42 .. .. .. 

Nil 

Nil 

69 

24 

0.001 

0.06 

42-43 . 

tt 

it 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

43-44 . 

>> 

99 

99 

99 

99 

99 

44-45 . 

it 

99 

99 

it 

99 

99 

45-46 . 

tJ 

99 

1 

^2, 

99 

0.01 

1946-47 .. .. .. 

Nil 

57 

Nil 

18 

0.001 

0.05 

47-48 .. .. .. 


Nil 

21 

7 

Nil 

0.02 

48-49 . 

1 

14 

44 

20 

0.001 

0.05 

49-50 . 

Nil 

Nil 

52 

18 

0.001 

0.05 

50-51 . 

99 

2 

27 

10 

0.001 

0.03 

1951-52 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 . 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

53-54 . 

99 

99 


99 

99 

99 

54-55 . 

99 

99 

>9 

99 

99 

99 

55-56 . 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

1956-57 .. .. .. 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 . 


99 

56 

20 

0.001 

0.05 

58-59 . 

99 

99 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

59-60 . 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

60-61 . 

9f 

99 

99 

99 

*9 

99 

10 Years’ Average 
(1941-42'to 1950-51) 

Nil 

7 

22 

10 

0.001 

0.03 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

Nil 

Nil 

6 

2 

Nil 

0.01 

20 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 

Nil 

4 

14 

6 

Nil 

0.02 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 
Name, 0/OanaZ— Chandpur River —Lamandohi Nalla (Wainganga) 

Month —Angnst 


Year 


Withdrawals (Gusecs) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

TM.C. 

1941-42 .. , 

.. .. 74 

Nil 

3 

25 

0.002 

0.07 

42-43 .. 

. .. Nil 

- a * 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

43-44 .. 

. .. 57 

81 

99 

44 

0.003 

0.12 

44-45 .. 

. ‘ Nil 

13 

99 

4 

Nil 

0.01 

45-46 .. 

... 123 

50 

99 

56 

0.003 

0.15 

1946-47 .. 

,. .. Nil 

Nil 

16 

6 

Nil 

0.02 

47-48 .. 

• • • »» 

40 

61 

35 , 

0.002 

0.09 

48-49 .. 

. .. 88 

92 

44 

74 

0.005 

0.20 

49-50 .. 

,. .. Nil 

Nil 

30 

10 

0.001 

0.03 

50-51 ., 

. .. 31 

45 

66 

48 

0.003 

0.13 

1951-52 .. 

. Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 .. 

> « • « 


99 

99 

99 

9 » 

53-54 .. 

* • * >> 

»9 

99 

99 

99 

99 

54-55 .. 

• • • »» 

99 

99 

99 

99 

99 

55-56 . . 

. .. 106 

35 

99 

46 

0.003 

0.12 

1956-57 .. 

,. .. Nil 

29 

287 

111 

0.007 

0.30 

57-58 .. 

. .. 84 

Nil 

Nil 

27 

0.002 

0.07 

58-59 .. 

. .. Nil 

99 

99 

Nil 

Nil 

Nil 

59-60 .. 


99 

99 

99 

99 

99 

60-61 .. 


99 

99 

99 

99 

99 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

37 

32 

22 

30 

0.002 

0,08 

10 Years’ Average 

19 

6 

29 

18 

0.001 

0.05 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

28 

19 

25 

24 

0.001 

0.06 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTH 


Sant of Canal—CbMOdpm 


River—Lamandohi Nalla (Wainganga) 


M onth —September 


Year Withdrayxits (Cusecs) Volume of withdrawal 

Whole 




1—10 

11—20 

21—30 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 .. .. 


134 

109 

109 

117 

0.007 

0.30 

42-43 .. .. 


34 

61 

68 

54 

0.003 

0.14 

43-44 .. .. 


Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

44-45 .. • • 


58 

134 

- 149 

114 

0.007 

0.30 

45-46 .. .. 


Nil 

Nil 

5 

2 

Nil 

0.01 

1946-47 .. .. 


81 

90 

140 

114 

0.006 

0.27 

47-48 .. .. 

• 

Nil 

88 

123 

70 

0.004 

0.18 

48-49 .. .. 


9i 

2 

11 

4 

Nil 

0.01 

49-50 .. .. 


55 

31 

Nil 

29 

0.002 

0.08 

50-51 .. .. 

» 

35 

75 

115 

75 

0.004 

0.19 

1951-52 . .. 

« 

Nil 

28 

140 

56 

0.003 

0.15 

52-53 .. .. 

. „ 

>9 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

53-54 .. .. 



»» 

51 

17 

0.001 

0.04 

54-55 .. .. 



99 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

55-56 .. .. 


99 

99 

99 

99 

99 

99 

1956-57 .. . . 


163 

160 

90 

138 

0.008 

0.36 

57-58 .. • • 


64 

147 

188 

133 

0.008 

0.34 

58-59 .. .. 


Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

59-60 .... 


9> 

99 

31 

10 

0.001 

0.03 

60-61 .. .. 


22 

no 

186 

106 

0.006 

0.27 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

40 

59 

72 

57 

0.003 

0.15 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

25 

44 

69 

46 

0.003 

0.12 

20 Years’ Averse 

32 

52 

70 

51 

0.003 

0.13 


(1941-42 to 1960-61) 
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Mean withdrawals by ten-day periods and months 


Name of Canal —Chandpnr 


River — Lamandobi Nalla (Wainganga) 


Month —October 


Year 



Withdratmls (Ciiseca) 


Volume 

of withdratoal 

1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 .. .. 


125 

135 

96 

118 

0.007 

0.32 

42-43 .. .. 


138 

156 

130 

141 

0.009 

0.38 

43-44 .. .. 


82 

140 

122 

115 

0.007 

0.31 

44-45 .. .. 


120 

107 

132 

120 

0.007 

0.32 

45-46 .. .. 


141 

167 

174 

161 

0.010 

0.43 

1946-47 .. .. 


140 

140 

123 

134 

0.008 

0.36 

47-48 .. .. . 


158 

160 

157 

158 

0.010 

0.42 

48-49 .. .. 


103 

153 

, 120 

125 

0.008 

0.33 

49-50 .. .. 


51 

85 

68 

68 

0.004 

0.18 

50-51 .. .. 


133 

45 

Nil 

57 

0.004 

0.15 

1951-52 .. .. 


121 

12 

11 

47 

0.003 

0.13 

52-53 .. .. 


130 

148 

31 

101 

0.006 

0.27 

53-54 .. .. 


169 

155 

114 

145 

0.009 

0.39 

54-55 .. .. 


77 

173 

151 

134 

0.008 

0.36 

55-56 .. .. 


Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

1956-57 .. .. 


90 

120 

104. 

105 

0.006 

0.28 

57-58 .. .. 


182 

174 

90 

147 

0.009 

0.39 

58-59 .. .. 


5 

82 

65 

51 

0.003 

0.14 

59-60 .. .. 


. 177 

118 

129 

141 

0.009 

0.38 

60-61 .. .. 


155 

117 

86 

118 

0.007 

0.32 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

119 

129 

112 

120 

0.007 

0.32 

10 Years’ Average 

111 

110 

78 

99 

0.006 

0.27 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

115 

119 

95 

109 

0.007 

0.29 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAIS withdrawals DY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of CanoZ-^Chandpor 


River—Lamandohl Nalla (Walngangal 


ifotUA—NoTember 


Year 

Withdrawals (Ctisecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—30 . 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 




6 

Nil 

Nil 

2 

Nil 

0.01 

42-43 




46 

1 

99 

15 

0.001 

0.04 

43-44 




16 

Nil 

99 

5 

Nil 

0.01 

44-45 




6 

*9 

99 

2 

>» 

0.01 

45-46 




81 

99 

99 

27 

0.002 

0.07 

1946-47 




21 

Nil 

Nil 

7 

Nil 

0.02 

47-48 




54 

7 

99 

20 

0.001 

0.05 

48-49 


« 1 


12 

Nil 

99 

4 

Nil 

0.01 

49-50 

• • 

4 • 


Nil 

99 

»t 

Nil 

»> 

Nil 

50-51 

• • 

• f 


*> 

99 

99 

•t 

»» 

99 

1951-52 

« • 

• • 


Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 


• • 


it 

99 

99 


99 

99 

53-54 


• • 



99 

99 

•t 

99 

l» 

54-55 


■ • 


53 

»» 

99 

18 

0.001 

0.05 

55-56 


• • 


24 


99 

8 

Nil 

0.02 

1956-57 


• 4 


20 

Nil 

Nil 

7 

Nil 

0.02 

57-58 


4 4 


Nil 


99 

Nil 

99 

Nil 

58-59 


• 4 



99 

99 

99 


.1* 

59-60 


4 • 


ff 

99 

99 

99 

>1 

»* 

60-61 




99 

99 

99 

99 

99 



10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

24 ■ 

1 

Nil 

8 

Nil 

0.02 

10 Years’ Average 

10 

Nil 

Nil 

3 

Nil 

0.01 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

17 

Nil 

Nil 

6 

Nil 

0.02 

(1941-42 to 1960-61) 
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MIAN WmiDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


If amt of Canal —ChiuidpBr 


Rivtr —Ltimndohi Nalla (Walngangi^ 


December 


Ytar 


Withdrawala (Cuatca) 


Volume of mthdrawal 


1—10 

11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

42-43. 


>9 

99 

>9 

99 

99 

43-44 . 

»» 

99 

*9 

99 

*9 

»9 

44-45 . 

f > 

19 

99 

99 

99 

99 

45-46 . 

*9 

99 

99 

99 

9* 

99 

1946-47 .... .. 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

47-48 . 

>> 

3 

99 

1 

99 

99 

48-49 . 

U 

Nil 

99 

Nil 

99 

>9 

49-50 . 

*» 

99 

99 

99 

99 

|9 

50-51 . 

ff 

99 

99 

*» 

99 

ff 

1951-52 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 . 


99 

99 

99 

99 

99 

53-54 . 


»9 

99 

99 

99 

99 

54- 55 . 

55- 56 . 


99 

»9 

99 

99 

»* 


99 

99 

99 

99 

99 

19156-57 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 .... .. 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

58-59 . 

>9 

99 

>9 

99 

99 

99 

59-60 . 

9» 

99 

99 

99 

99 

91 

60-61 . 


99 

99 

99 

99 

99 

10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

10 Years* Average 
(1951-52 to 1960-61) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

NH 

Nil 

^ Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


ynnii’ of Canal —Cbandpor 


Rivtr —Lamandohi Nalla (Wainganga) 


Month —January 


Ymr 

Withdrawals (Gustcs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 .. . • 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

42-43 .. .. 

• * 9P 

pf 

ft 

PP 

pp 

>t 

43-44 .. .. 

« • f» 

pp 

ft 

Pp 

PP 

tf 

44-45 . . . • 

• • fP 

»• 

tp 

PP 

PP 

pp 

45-46 . . ■ . 

• • py 


PP 

PP 

«» 

1* 

1946-47 .. .. 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

47-48 .. .. 

6 

tp 

PP 

2 

pp 

0.01 

48-49 .. .. 

Nil 

pp 

Pt 

Nil 

Pf 

Nil 

49-50 .. • • 

• • St 

5 

4 

3 

9* 

0.01 

50-51 .. .. 

• • >> 

Nil 

Nil 

Nil 

Pp 

Nil 

1951-52 .. .. 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 .. .. 

• • >1 


PP 

PP 

Pf 


53-54 .. .. 

• • 


PP 

Pp 

Pf 


54-55 . . . . 

* « 


Pf 

Pf 

PP 

PP 




PP 

Pi 

pp 

pp 


»» 

f* 




1956-57 .. . • 

Nil 

Nil 

Nil 

. Nil 

Nil 

Nil 

57-58 .. .. 

• • »1 

Pf 

•PP 

PP 

PP 

PP 

58-59 .. .. 

• • l> 

ft 

ff 

PP 

PP 

>* 

59-60 .. .. 

• • 1 ? 

ft 

PP 

Pf 

PP 

*9 

60-61 .. .. 

• * #y 

tf 

PP 

PP 

PP 

ft 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

1 

1 

Nil 

1 

Nil 

Nil : 

10 Years’ Average 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil . 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TKN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Namt of Canal —Cbandpar 


River —Lamudohi NaOa (Wainguga) 


Month —February to May 


Year 


Withdrawals {Custcs) 

Volume of withdrawal 


1—10 

Whole 

11—20 21—End month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

42-43 . 

9» 

fi 

99 

9> 

ff 

ft 

43-44 . 

f f 

»» 

*9 

99 

ff 

ft 

44-45 . 


t» 

ft 

ff 

99 

tt 

45-46 . 

*3 

39 

99 

99 

9* 

ft 

1946-47 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nit 

Nil 

47-48 . 

It 

$9 

*f 

99 

99 


48-49 . 

*t 

99 

»9 

> 9 

It 

»» 

49-50 . 

»9 

ft 

ft 

99 

tf 

tf 

50-51 . 

tf 

ft 

9f 

9f 

tf 

*f 

1951-52 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 . 

5> 

»f 

ff 

ff 

99 

ff 

53-54 . 

It 

(t 

99- 

99 

99 

99 

54-55 . 

99 

99 

99 

99 

ff 

ff 

55-56 . 


tf 

99 

99 

99 

11 

1956-57 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 .. 

3f 

ft 

99 

99 

99 

9 » 

58-59 . 

99 

>9 

*9 


99 

99 

59-60 -. 

J' 

3f 

99 

ft 

99 

99 

60-61 . 


99 

99 

99 

99 

ff 

10 Years’ Average 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Bodalkas* 


River—Baghdeo Nalla (Wainganga) 


Month —Jane 


Year 


WithdrawaU (Cttseca) 


Volume of withdrawal 


1—10 

11—20 

21—30 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 . 

{Nil) 

{Nil) 

{Nil) 

{Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

42-43 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

, 43-44 . 

»» 

>> 

99 

99 

99 

9 9 

44-45*. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

45-46*. 

11 


ft 

99 

>> 

t r 

1946-47*. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

47-48* . 

• t 

it 

tf 

if 

ft 

II 

48-49*. 


ft 

99 

9 9 

}9 

ff 

49-50 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

50-51 . 

*t 

if 

9> 


9t 

99 

1951-52* . 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

52-53 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

53-54 . . 

ft 

f* 

99 

ft 

99 

99 

54-55 . 

3f 

99 

9) 

99 

99 

99 

55-56 . 

»» 

99 

99 

>9 

99 

99 

1956-57 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 . 

13 

if 

99 

4 

99 

0.01 

58-59 . 

Nil 

99 

99 

Nil 

99 

Nil 

59-60 .... .. 

j J 

99 

99 

ft 

99 

ff 

60-61 . 

99 

99 

99 

99 

99 


5 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

9 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

1 

Nil ' 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

14 Years’ Average 

1 

Nil 

Nil 

Nil 

■ Nil 

Nil 


(1941-42 to 1960-61) 


• Not considered for calculating the average. 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 
Vamt of Canal — Bodalkisa River — Baghdeo Nalla (Wainganga) 


Month —Joly 


Year 

Withdrawals (Cvsees) 

Volume of withdrawal 


Whole 

1—10 11—20 21—31 rrumth 

m.a.f. T.M.C. 


1941-42 




Nil 

Nil 

79 

.28 

0.002 

0.07 

42-43 





99 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

43-44 




4 

99 

99 

1 

99 

»> 

44-45* 




N.A. 

N..A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A 

45-46* 




39 

9 9 

39 

9 

»» 

93 ' 

1946-47* 




N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A 

47-48* 




r 

99 

39 

99 

99 

»» 

48-49* 



« » 

39 

»» 

39 

39 

39 

39 ' 

49-50 



• f 

Nil 

Nil 

39 

14 

0.001 

0.04 

50-51 



« « 

tt 

9 3 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

1951-52* 


... 


N,A. ■ 

■N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A 

52-53 




Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

53-54 




93 

93 

39 

99 

39 

** 

54-55 




93 


>» 

33 

99 

39 

55-56 




99 

33 

33 

33 

39 

*3 

1956-57 




Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 





39 

99 

l . 

39 

39 


58-59 




99 

99 

93 

99 

99 

99 

59-60 




99 

99 

39 

9 9 

99 - 

93 

60-61 




>> 

93 

99 

93 

3 9 



5 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

1 

Nil 

24 

9 

0.001 

0.02 

9 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

14 Years’ Average 

Nil 

Nil 

8 

3 

Nil 

0.01 

(1941-42 to 1960-61) 






V ' ■ ’ 


* Not considered for calculating the average. 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Bodalkasa 


River —Baghdeo Nalla (Wainganga) 


Month —August 


Year 


Withdrawals (Cuaees) 


Volume of withdrawal 


1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 . 

81 

Nil 

Nil 

26 

■ 0.002 

0.07 

42-43 . 

Nil 

*> 


Nil 

Nil 

Nil 

43-44 .... .. 

70 

80 

11 

52 

0.003 

0.14 

44-45* . 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

45-46* . 

it 

»» 

*» 

♦ > 

99 

9» 

1946-47* . 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

47-48* . 

>> 



»» 

99 

99 

48-49*. 


»» 

>» 

t9 

99 

99 

49-50 . 

9 

11 

49 

24 

0.001 

0.06 

50-51 . 

32 

37 

112 

62 

0.004 

0.17 

1951-52* . 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

52-53 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

53-54 . 


>9 

9* 

9t 

99 

9M 

54-55 . 



»> 

99 

*9 

19 

55-56 . 

20 

14 

99 

11 

0.001 

0.03 

1956-57 .. 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 . 

467 

9t 

19 

151 

0.009 

- 0.40 

58-59 . 

Nil 

1 

2 

1 

Nil 

Nil 

59-60 . 


17 

71 

31 

0.002 

0.08 

60-61 . 

99 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

5 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

38 

26 

34 

33 

0.002 

0.09 

9 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

54 

4 

8 

22 

0.001 

0.06 

14 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 

48 

11 

18 

26 

0.002 

0.07 


* Not considered for calculating the average. 


( 353 ) 








MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


.\avie. of Bodalkasa 


River —Baghdeo Nalla (Wainganga) 


M onlh —^September 


Year 


Withdrawals 

(Cusecs) 


Volume of t 

nthdrawal 


1—10 

11—20 

21—30 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 . 

15 

34 

102 

50 

0.003 

0.13 

42-43 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

43-44 . 

I 9 

,, 

9t 

i » 

9 9 

\ 1 

44-45* . 

- N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

45-46* . 


>» 

ft 

1 r 

tt 

tt 

1946-47* .. .. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

47-48* . 

] > 

) f 

it 

I i 

)> 

11 

48-49*. 

» • 

tt 

t» 

tt 

11 

tt 

49-50 . 

19 

Nil 

Nil 

6 

Nil 

0.02 

50-51 . 

120 

68 

93 

94 

0.006 

0.24 

1951-52* . 

Nil 

3 

109 

37 

0,002 

0.10 

52-53 . 


Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

53-54 . 

>» 

«r 

>1 

11 

r. 

tt 

54-55 . 

2 

tt 

6 

3 

t > 

0.01 

55-56 . 

Nil 

»* 

16 

5 

tt 

0.01 

1956-57 . 

143 

195 

59 

133 

0.008 

0.34 

57-58 . 

28 

140 

171 

113 

0.007 

0.29 

58-59 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

59-60 . 

27 

27 

93 

49 

0.003 

0.13 

60-61 . 

32 

112 

164 

103 

0.006 

0.27 

5 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

31 

20 

39 

30 

0.002 

0.08 

9 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

26 

53 

57 

45 

0.003 

0.12 

14 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 

28 

41 

50 

40 

0.002 

0.10 


* Not considered for calculating the average. 










MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Narw of Caval —Bodalkasa 


River —Baghdeo Nalla (Wainganga) 


October 


Year 

Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 . 

32 

13 

7 

16 



42-43 . 

136 

142 

40 

104 


0-28 

43-44 . 

119 

128 

22 

87 

0.005 

0.23 

44-45* . 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

45-46*. 










♦ i 

>9 

»> 

1 

1946-47* . 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

47-48*. 







48-49* . 




»> 

»» 

1 1 

49-50 . 

48 

53 

23 

33 

0.002 

0.09 

50-51 . 

66 

27 

11 

34 

0.002 

0.09 

1951-52* . 

mi 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 . 

125 

144 

76 

114 

0.007 

0.31 

53-54 . 

14 

17 

7 

13 

0.001 

0.03 

54-55 . 

6 

169 

186 

123 

0.008 

0.33 

55-56 . 

28 

Nil 

Nil 

9 

0.001 

0.02 

1956-57 . 

21 

142 

94 

86 

0.005 

0.23 

57-58 . 

162 

143 

43 

109 

0.007 

0.29 

58-59 . 

25 

14 

28 

23 

0.001 

0.06 

59-60 . 

194 

152 

71 

137 

0.008 

0.37 

60-61 . 

145 

19 

43 

88 

0.005 

0.24 

5 Years’ Average 

80 

73 

21 

55 

0.003 

0.15 

(1941-42 to 1950-51) 







9 Years’ Average 

80 

96 

61 

78 

0.005 

0.21 

(1951-52 to 1960-61) 







14 Years' Average 

80 

87 

46 

70 

0.004 

0.19 

(1941-42 to 1960-61) 








• Not considered for calculating the average. 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Bodalkasa 


RttJer—Baghdeo Nalla (Waioganga 


Manth —November 


Yea/r 

Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


o 

1 

o 

T 

O 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.G. 


1941-42 




6 

1 

Nil 

2 

Nil 

0.01 

42-43 




Nil 

Nil 


Nil 

99 

Nil 

43-44 






14 

99 

99 

99 

44-45* 




N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. ■ 

N.A. 

N.A 

45-46* 






>j 

j? ' 

i r 

p> 

1946-47* 




N.A. 

N.A. 

N.A. 


N.A. 

N.A 

47-48* 





>9 

>> 



9 9 

48-49* 








99 

il 

49-50 




Nil 

Nil 

Nil 

Nil' 

Nil 

Nil 

50-51 




1 

1 

>•> 

I 

>1 

>1 

1951-52* 




Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 




96 

10 


35 

0,002 

0.09 

53-54 




2 

Nil 


1 

Nil 

Nil 

54-55 




48 

6 

>» 

18 

0.001 

0.05 

55-56 




Nil 

Nil 

» 

Nil 

Nil 

Nil 

1956-57 




Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 




4 

3 

2 

3 

99 

0.01 

58-59 




Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

99 

Nil 

59-60 




>9 



f> 

)9 

99 

60-61 







1 > 

> 9 

99 


5 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

1 

Nil 

Nil 

1 

Nil 

Nil 

9 Years’ Average 

17 

2 

Nil 

6 

Nil 

0.02 

(1951-52 to 1960-61) 



• 




14 Years’ Average 

11 

2 

Nil 

4 

Nil 

0.01 

(1941-42 to 1960-61) 








♦Not considered for calculating the average. 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Samt of Canal —Bodalkau 


River—Baghdeo Nalla (Wainganga) 


Month —December to March 


Year 


Withdrawals (Custes) 


Volume of withdrawal 


1—10 

11—20 

21—End 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

42-43 . 

>? 

*9 

99 

99 



43-44 . 


99 

99 

99 

M 

t9 

44-45*. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

45-46*. 


99 

99 

99 

99 

99 

1946-47* . 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

47-48* . 

9> 

*9 

99 

99 

99 

99 

48-49*. 

9 9 

99 

99 

>9 

99 

99 

49-50 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

50-51 . 


99 

99 

99 

9> 

(9 

1951-52* . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 . 

9i 

99 

99 

99 

9* 

99 

53-54 . 

M 

99 

99 


99 

99 

54-55 . 

1* 

99 

99 

99 

*9 

r» 

55-56 . 


99 

99 

91 

99 

»> 

1956-57 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 . 

99 

9 9 

$9 

*9 

99 

»l 

58-59 . 

99 

99 

9 * 

99 

99 


59-60 . 

99 

99 

» ' 

99 

99 

It 

60-61 . 

»» 

99 

9f 


9i 


5 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

9 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

14 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 


* Not considered for calculating the average. 


( 357 ) 










MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Cana/—Bodalkasa 


River —Baghdeo Nalla (Wainganga) 


Month —^April 


Year 


Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 



i 

o 

I 

o 

I 

o 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 . 

Nil ■ 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

42-43 .. .. .. 

99 

99 

99 

99 

9* 

99 

43-44 . 

99 

99 

• > 

99 

99 

»> 

44-45* . 

N.A. 

N.A. 

, N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

. 45-46*. 

99 

99 

>9 

>9 

t > 

if 

1946-47* . 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

47-48* . 

99 

99 

99 

99 

ft 

99 

48-49* . 

99 

99 

ft 

>; 

*9 

tt 

49-50 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

50-51 .. . . .. 

11 

99 

>* 

99 

f) 


1951-52* . 

Nil 

Nil 

■ Nil 

9 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 . 

99 

99 

> 1 

99 

99 

99 

53-54 . 

99 

99 

9* 

99 

99 

99 

54-55 .. 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

55-56 . 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

1956-57 .. .... 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 . 

99 

99 

99 

99 

9> 


58-59 . 







59-60 . 

>9 

99 

9f 

}f 

if 

99 

60-61 . - 

1 

I 

8 

3 

99 

0.01 

5 Years’ Average 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

(1941-42 to 1950-51) 







9 Years’ Average 

Nil 

Nil 

1 

Nil 

Nil 

Nil 

(1951-52 to 1960-61) 







14 Years’ Average 

Nil 

Nil 

1 

Nil 

Nil 

Nil 

(1941-42 to 1960-61) 








•Not considered for calculating the average: 


( 358 ) 









MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal — Bodalkasa 


River — Baghdeo Nalla (Wainganga) 


Month — May 


Year 


Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 

11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 




Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 


42-43 




>} 

99 

If 

tt 

)f 

>» 

43-44 




tf 

It 


If 

91 

f 1 

44-45* 




N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 


45-46* 





»» 

t* ^ 

> 1 

9j 

ii 

1946-47* 




N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A 

47-48* 




»> 


> 

M 


II 

48-49* 





It 

*9 

ft 

tt 

>1 

49-50 




Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

50-51 





ir 

U 

I) 

it 

II 

1951-52* 




Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 




»» 

tt 

91 

99 

II 

It 

53-54 





9» 


If 

f 1 

99 

54-55 




l> 

r» 

II 

ft 

II 

II 

55-56 




l» 

t* 

II 

99 

91 

II 

1956-57 




Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

iVii 

57-58 





n 

II 

II 

9f 

II 

58-59 




>> 

n 

11 

l> 

i; 

ft 

59-60 




99 

II 

H 

II 

II 

It 

60-61 




99 

II 

II 

II 

II 

It 


5 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

9 Years’ Average 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

(1951-52 to 1960-61) 







14 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 


* Not considered for calculating the average. 


( 359 ) 








MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Sfame of Canal —Chorkhamara 


River —Kondegoni (Waingauga) 


Month —^June 


Year Withdrawals (Cusees) Volume of withdrawal 

Whole 

1-10 11—20 21—30 month M.A.F. T.M.C. 


1941-42 .. .. 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

42-43 .. .. 

* • J J 

t) 

99 

)t 

9t 

9} 

43-44 .. .. 

• • n 

}9 

99 

t9 

99 

9 9 

44-45 .. .. 

. . . . 

♦ . 

. . 


. . 


45-46 .. .. 

.. 

•> « 





1946-47 .. .. 


.. 





47-48 .. .. 

« f ... 

. . 

, . 

, , 

, » 

, , 

48-49 .. .. 

« « . . 

. . 

, , 

, , 

, , 


49-50 .. .. 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

50-51 .. .. 

• * 99 

99 

tt 

>t 

tt 

99 

1951-52 .. .. 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 .. .. 

• • 99 

99 

79 

tt 

99 

tt 

53-54 .. .. 

• • 99 

99 

It 

9 > 

99 

99 

54-55 .. .. 

* • 99 

fj 

}9 

It 

tl 

99 

55-56 .. .. 

• • 99 

fi 

99 

}) 

99 

99 

1956-57 .. .. 

Nil 

5 

15 

7 

Nil 

0.02 

57-58 .. .. 

• • f9 

Nil 

Nil 

Nil 

99 

Nil 

58-59 .. .. 

1 

3 

3 

2 

99 

001 

59-60 .. .. 

mi 

Nil 

Nil 

Nil 

9 9 

Nil 

60-61 .. .. 

1 

J9 

99 

It ■ 

99 

99 


5 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

10 Years’ Average 

Nil 

1 

2 

1 

Nil 

Nil 

(1951-52 to 1960-61) 







15 Years’ Average 

Nil 

1 

1 

1 

Nil 

Nil 

(1941-42 to 1960-61) 








( 360 ) 






















MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Chorkhamara 


River —Kondegoni (Wainganga) 


Month —July 


Year Withdrawals (Ctisecs) Volume of withd/rawal 

' “ Whole 

1-10 11—20 21—31 month M.AJP. T.M.C. 


1941-42 


Nil 

Nil 

. 109 

39 

0.002 

0.010 

42-43 


If 

>1 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

43-44 


ft 

ft 

71 

tt 

tl 

If 

44-45 


. . 

- . 




- 

45-46 



• • 


• ■ 

• • 

* • 

1946-47 



. • 

. • 

. . 

. • 

• • 

47-48 

« • at « * 

. . 



• • 


• • 

48-49 


, , 

. . 

. . 



• ■ 

49-50 

• « • • « • 

Nil 

Nil 

27 

10 

0.001 

0.03 

50-51 



tt 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

1951-52 


Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 

• « • • • • 

ft 

99 

ft 

ft 

99 

tt 

53-54 


>> 

99 

It 

99 

9 9 

99 

54-55 

• « « • • « 

S9 

If 

7t 

tt 

1) 

tt 

55-56 

« • • • • • 

ft 

If 

It 

tl 

It 

It 

1956-57 

• • • • • • 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 


ft 

>9 

tt 

It 

tl 

99 

58-59 


99 


tl 

ft 

1) 

tt 

59-60 


>* 


99 

99 

It 

:9 

60-61 



ft 

99 

It 

tl 

ft 

5 Years’ Average 

Nil 

Nil 

27 

10 

0.001 

0.03 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

(1951-52 to 1960-61) 







15 Years’ Average 

■ Nil 

Nil 

9 

3 

Nil 

0.01 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name, of Cana^^Chorkhamara 


RiW-^Kondegoni (Wainganga) 


Month —August 


Year 

Withdrawals (Ctisecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 .. . 

. . • 

68 

Nil, 

Nil 

22 

0.001 

0.06 

42-43 .. . 


Nil 

126 

159 

97 

0.006 

0.26 

43-44 .. . 


45 

102 

12 

52 

0.003 

0.14 

44-45 .. . 


. . 

. . 


. . 

, , 


45-46 .. . 


•< 

. •• 





1946-47 . . . 



.. 

.. 




47-48 .. . 



• . 

• . 

, , 


» t 

48-49 .. . 


« * 

. , 

, . 

» • 


, , 

49-50 .. . 


30 

Nil 

9 

13 

0.001 

0.03 

50-51 .. . 


27 

73 

120 

75 

0.005 

0.20 

1951-52 .. . 


Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 .. . 


i9 

f9 

tf 

99 

9i 

»; 

53-54 .. . 


>9 


9J 

99 

>9 

99 

54-55 .. . 


99 

9, 

16 

6 

99 

0.02 

55-56 .. . 


42 

52 

Nil 

30 

0.002 

0.08 

1956-57 .. . 


Nil 

Nil 

54 

19 

0.001 

0,05 

57-58 .. . 


80 

99 

Nil 

26 

0.002 

0.07 

58-59 .. . 


Nil 

*9 

99 

Nil 

Nil 

Nil 

59-60 .. . 


4 

159 

174 

114 

0.007 

0.31 

60-61 .. . 


4 

10 

157 

60 

0.004 

0.16 


5 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

34 

60 

60 

52 

0.003 

0.14 

10 Years’ Average 

13 

22 

40 

26 

0.002 

0.07 

(1951-52 to 1960-61) 







15 Years’ Average 

20 

35 

47 

34 

0.002 

0.09 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Same of CanaZ^Chorkbsmara 


River —Kondegooi {Wainganga) 


If onZA—September 


Year 

Withdrawals {Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—30 

Whole 

month 

MAJ. T.M.a. 


1941-42 




33 

74 

96 

68 

0.004 

0.18 

42-43 




Nil 

Nil . 

25 

8 

■ Nil 

0.02 

43-44 





t» 

Nil 

Nil 

»> 

Nil 

44-45 




. . 

4 

.. 

• • 


• ■ 

45-46 



■ » 




• • 


• ■ 

1946-47 



« • 



, , 

.. 

.. 

. , 

47-48 



> « 

« « 

. . 


.. 



48-49 




« « 

« . 

. . 

.. 

. • 

* - 

49-50 




15 

Nil 

14 

10 

0.001 

0.03 

50-51 




51 

80 

103 

78 

0.005 

0.20 

1951-52 




Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 




4 

>♦ 

21 

8 

>» 

0.02 

53-54 




Nil 

9f 

28 

9 

0.001 

0.02 

54-55 




16 


Nil 

5 

Nil 

0.01 

55-56 




4 


ff 

1 


Nil 

1956-57 




86 

80 

33 

66 

0.004 

0.17 

57-58 




31 

110 

142 

94 

0.006 

0.24 

58-59 




Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

, 59-60 




183 

183 

76 

147 

0.009 

0.38 

60-61 




43 

112 

125 

94 

0.006 

0.24 


5 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

20 

31 

47 

33 

0.002 

0.09 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

37 

48 

42 

• 42 

0.003 

0.11 

15 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 

31 

43 

44 

39 

0.002 

0.10 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Chorkhamara 

AfonJfe—October 

River- 

-Kondegoni (Waingaaga) 

Year 

Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 



Whole 


1—10 

11—20 21—31 

month 

M.A.I. TM.C. 


1941-42 


43 

4 

2 

16 

0.001 

0.04 

42-43 . 


115 

138 

35 

94 - 

0.006 

0.25 

43-44 


91 

150 

22 

85 

0.005 

0.23 

44-45 


* . 

- • 



., 

.. 

45-46 








1946-47 


, * 

» . 


, ♦ 

. , 

\ 

47-48 


. • 

« • 

... 



. . 

48-49 


. * 

. . 

. . 



• * 

49-50 


85 

49 

20 

SO 

0.003 

0.13 

50-51 


112 

24 

7 

46 

0.003 

0.12 

1951-52 


Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 


151 

129 

62 

112 

0.007 

0.30 

53-54 


139 

156 

103 

132 

0.008 

0.35 

54-55 

* • • * * • 

25 

150 

171 

117 

0.007 

0.31 

55-56 

< ■ • * • » 

Nil 

/ 

Nil 

9 

3 

Nil 

0.01 

1956-57 

• • • * • « 

44 

135 

54 

77 

0.005 

0.21 

57-58 


151 

180 

99 

142 

0.009 

0.38 

58-59 


5 

18 

31 

18 

0.001 

0.05 

59-60 


90 

140 

81 

103 

0.006 

0.28 

60-61 


105 

53 

68 

75 

0.005 

0.20 


5 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

89 

73 

17 

58 

0.003 

0.15 

10 Years’ Average 

71 

96 

68 

78 

0.005 

0.21 

(1951-52 to 1960-61) 







15 Years’ Average 

77 

88 

51 

71 

0.004 

0.19 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Nam* of Canal —Chorkfaamars 


River—Kondegoni (Waingsnga) 


Month —November 


Year 




Withdrawals (Cusece) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—30 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 .. 



Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

42-43 





99 

99 

99 

99 

43-44 .. 



a 

99 

99 

9t 

99 

9 9 

44-45 .. 



« • 

.. 

•. 




45-46 .. 




■ • 

• • 


• • 


1946-47 .. 



, , 

• V 

.. 

. , 

• • 


47-48 .. 



. . 

« * 


• • 


•' 

48-49 .. 

♦ f 


, , 

, . 

. - 




49-50 .. 



Nil 

Nil 

Nil 

Nil ■ 

Nil 

Nil 

50-51 .. 

* • 



99 

99 

99 

99 


1951-52 .. 

• • 


Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 .. 



»» 

99 

99 

99 

99 

9> 

• 53-54 .. 



14 

99 

99 

5 

99 

0.01 

54-55 .. 

« • 


40 

1 

99 

14 

0.001 

0.04 

55-56 .. 

• • 


17 

Nil 

99 

6 

Nil 

0.02 

1956-57 .. 

» • 


Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 .. 



23 

99 

99 

8 

9 9 

0.02 

58-59 .. 



Nil 

99 

99 

99 

9t 

Nil 

59-60 .. 




99 

99 

99 

99 

»* 

60-61 .. 



99 

9f 

99 

99 

99 

99 


5 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

10 Years’ Averaige 
(1951-52 to 1960-61) 

9 

Nil 

Nil 

3 

Nil 

0.01 

15 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 

6 

Nil 

Nil 

2 

Nil 

0.01 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —^Chorkbamata 


River —Kondegoni (Waingaoga) 


Month —December 


Year 


Withdrawals {Cnaecs) 


Volume of withdrawal 


i—10 

11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 




Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

42-43 




it 

99 

99 

99 

99 

tt 

43-44 



• « 

39 

99 


99 

*9 

9f 

44-45 



* • 

a . 

a. 

•• 


•• 

• • 

45-46 



* ♦ 

• • 

• • ■ 

• • 


• ' 

* • 

1946-47 



• • 

a * 

4 a 

a 


a 4 

4 a 

47-48 


n • 

4 4 

. . 



‘ 


- 

48-49 


4 • 

4 4 

a a 

a • 



. - 

• • 

49-50 

« ■ 


• • 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil • 

Nil 

Nil 

50-51 

« • 



t3 

99 

99 

»> 

99 


1951-52 

« ■ 



Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 

* t 



99 

99 

99 

99 

99 ' 

99 

53-54 

« * 

• • 


99 

1* 

99 

99 

99 

99 

54-55 

• a 

* « 

■ 4 

99 

99 

99 

99 

99 

9* 

55-56 


• • 

a 4 

99 

99 

99 

79 

99 

fi 

1956-57 


• * 

a a 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 


• 4 

a a 

99 

99 

99 

99 

>> 

99 

58-59 




99 

99 

♦J 

ft 

99 

99 

59-60 




?> 

99 


*9 

99 

99 

60-61 





99 

99 

99 

99 

99 


5 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

15 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 

Nil 

Nil 

Nil 

^ Nil 

Nil 

Nil 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Chorkbamara 


River—Kondegoni (Wafngaaga) 


Month —January 


Year Wiihdrawcds {Cuaees) Volume of withdrawal 

Whole 

1—10 11—20 21—31 month M,A.F. T.M.C. 


1941-42 .. 



Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

42-43 .. 



>> 

*9 

99 


99 

■ 99 

43-44 .. 




99 

99 

*7 

99 

9* 

44-45 .. 

• • 


. 4 

4 4 

4 

. 4 

. 4 

• 4 

45-46 .. 




4 

•• 


•• 

•• 

1946-47 .. 

• • 

• 4 

.. 




4 4 

» 

47-48 .. 

« « 

4 V 

• 4 


4 4 

. 4 

4 4 


48-49 .. 


• 4 

* 4 

4 • 

. 4 

4 4 

, , 


49-50 .. 


• 4 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

50-51 .. 


4 4 

99 

’9 

9* 

99 

99 

*> 

1951-52 .. 


• 4 

Nil 

Nil 

Nil 

Nit 

Nil 

Nil 

52-53 .. 

• • 

4 4 

99 

99 

99 

99 

99 

9* 

53-54 .. 

« 4 

4 4 

99 

>9 

>9 

99 

99 

99 

54-55 .. 

« ■ 

4 4 

99 

99 

99 

99 

9> 

99 

55-56 .. 

• • 

4 4 

»» 

99 

>9 

9> 

99 

If 

1956-57 .. 

• 4 

4 4 

Nit 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 



99 

99 

99 

99 

99 

99 

58-59 .. 



99 

99 

99 

99 

99 

9 9 

59-60 .. 



99 

1 

1 

1 

9t 

>9 

60-61 .. 

* • 

4 . 

99 

Nil 

Nil 

Nil 

99 

* 9f 


5 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

10 Years’ Average 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

(1951-52 to 1960-61) 







15 Years’ Average 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


SaiM of Canal— Chorkhamara 


River — Kondegoni (Waiogaaga) 


Month —February 


Ytar 


Withdrawals (Cuaecs) 

Volume of withdrawal 


1—10 

Whole 

11—20 21—28/29 month 

M.AJ', T.M.C. 


1941-42 .. 



Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

42-43 .. 



>1 

99 

ft 

tt 

tt 

» 

43-44 .. 

• • 


If 

It 

ft 

tf 

tt 

ft 

44-45 .. 

« • 







• • 

45-46 .. 

• • 


• • 

* • 

* • 


• * 


1946-47 .. 

• * 


« . 

• » 

. • 

. . 

• • 


47-48 .• 




• 

• • 


. . 

• ■ 

48- 49 .. 

49- 50 .. 

« t 

« * 

• « 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

50-51 .. 

« • 

• f 

» 

n 

ft 

tt 

tt 

It 

1951-52 .. 

« • 

• • 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 .. 

« « 

• • 

ft 

ft 

tt 

99 

tt 

tt 

53-54 .. 

• f 

t « 

if 

ft 

*f 

tt 

tl 

tt 

54-55 .. 

• • 

• * 

If 

l» 

tt 

ft 

It 

tt 

55-56 .. 

« • 

• • 

9> 

l» 

it 

tt 

tt 

ft 

1956-57 .. 

• • 


Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 .. 


t ■ 

91 

ft 

ft 

tt 

tt 

tt 

58-59 .. 


• • 

•f 

ft 

tt 

tf 

It 

It 

59-60 .. 


• • 

If 

S) 

tt 

tt 

tt 

n 

60-61 •• 


• • 

• 1 

tf 

1 

It 

It 

>1 


5 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

10 Years’ Average 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

(1951-52 to 1960-61) 







15 Years’ Average 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

NU 

Nil 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Namt of Canal —Chorkhamara 


River —Kondegoni (Wainganga) 


Month —March 


Year WiiM/rawala {Ouaecs) Volume of withdrawal 

1—10 11—20 21—31 month M.A.F. T.M.C. 


1941-42 



. , 

Nil 

Nil 

• Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

42-43 




>> 


99 


99 

9 9 

43-44 





>* 

99 


t* 

9» 

44-45 





- . 

. . 


. . 


45-46 










1946-47 






. , 

,, 

• • 

, . 

47-48 




. . 


. . 

♦. 

. » 

. . 

48-49 




, . 

. . 

. . 

. 

. . 

. • 

49-50 




Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

50-51 




1 

>> 

>> 

>» 

99 

>> 

1951-52 




Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 




»» 

i* 

» 

>9 

99 

99 

53-54 






99 

99 

99 

99 

54-55 




99 

99 

99 

99 

9* 

99 

55-56 





99 

99 

9» 

>9 


1956-57 




Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 




1J 

99 

99 

99 

99 

99 

58-59 




>> 

99 

99 

99 

99 

»9 

59-60 




1 

99 

99 

99 

9» 

9» 

60-61 




Nil 

1 

99 

T> 

9 9 



5 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil ■ 

Nil 

Nil 

10 Years’ Average 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

(1951-52 to 1960-61) 







15 Years’*Average 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 
Name of Ganal—Chorkhamara River—Kondegoni (Wainganga) 


Month —April 


Year Withdrawals (Cusees) __ Volume of withdrawal 




1—10 

11—20 

21—30 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.O, 

1941-42 .. .. . 


Nil 

Nil ■ 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

42-43 . 


9> 

*4 

99 

>> 

>9 

99 

43-44 . 


9* 

ft 

99 

99 

5 » 

99 

44-45 .. . . 







* ‘ 

45-46 . 



• ■ 

. . 


. *. * 

, • • 

1946-47 . 


, 

• • 

. . 




47-48 . 



•. 





48-49 . 


. • 

. * 

. . 

. • 

.. 

•. 

49-50 .. 


Nil 

Nil 

■ Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

50-51 ... .. . 


99 

t» 

99 


99 

99 

1951-52 . 


Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 . 


it 

99 

99 

99 


99 

53-54 . 


it 

99 

99 


99 

99 

54-55 . 


99 

if 

99 

99 

99 

99 

55-56 . 


it 

9 9 

99 

99 

99 

99 

1956-57 . 


Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 . 


9f 

99 

99 

>> 

99 

99 

58-59 . 


i> 

)9 


9 9 

99 

99 

59-60 . 


9t 

99 

99 

9, 

99 

99 

60-61 . 


99 

4 

8 

4 


0.01 


5 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

Nil 

Nil 

1 

Nil 

Nil 

Nil 

15 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 

Nil 

Nil 

1 

Nil 

Nil 

• Nil 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Cana^-rChorkhamara 


River —Kondegoni (Wainganga) 


Month —May 


Year 

Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

42-43 . 



•>» 

ff 

79 

7t 

43-44 .... .. 


t* 

t* 


it 

79 

44-45 . 


- 

■ 

• • 



45-46 . 




• • 

• • 

* * 

1946-47 . 


, . 

. 


. * 

* * 

47-48 . 

. . 

. . 





48-49 .. .. .. 

, . 

. • 


* * 

• 


49-50 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

50-51 . 

>> 

it 

ft 


)> 

ft 

1951-52 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 . 


ft 

jf 

>9 

9j 

99 

53-54 . 


ft 

if 

ft 

79 

tt 

54-55 . 

it 

9t 

M 

>9 

ff 

t9 

55-56 . 

9 

3 

6 

6 

99 

0.02 

1956-57 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 . 

9t 

it 

ft 

. ft 

97 

79 

58-59 . 

97 

>9 

79 

97 

n 

11 

59-60 .. .. .. 

13 

5 

3 

7 

ft 

0.02 

60-61 . 

4 

Nil 

Nil 

1 

tt 

Nil 

5 Years’ Average 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

3 

1 

1 

1 

Nil 

■ Nil 

(1951-52 to 1960-61) 






*■ 

15 Years’ Average 

2 

1 

1 

1 

Nil 

Nil 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name qf Canal —Ramtek 


River —Sur (Wainganga) 


Month —June 


Tear 

Withdrawals (Cuaecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—30 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 .. .. 

11 

6 

4 

7 

Nil 

0.02 

42-43 .. .. 

28 

25 . 

Nil 

18 

0.001 

0.05 

43-44 .. .. 

14 

14 

4 

11 

0.001 

0.03 

44-45 .. .. 

36 

16 

21 

24 

0.001 

0.06 

45-46 .. .. 

18 

18 

Nil 

12 

0.001 

0.03 

1946-47 .. .. 

14 

5 

Nil 

6 

Nil 

0.02 

47-48 .. .. 

28 

23 

17 

23 

0.001 

0.06 

48-49 .. .. 

45 

30 

10 

28 

0.002 

0.07 

49-50 .. .. 

23 

23 

16 

20 

0.001 

0.05 

50-51 .. .. 

25 

27 

16 

23 

0.001 

0.06 

1951-52 .. .. 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 .. .. 

• • 99 

9 9 

>9 

>» 

)> 

>’ 

53-54 .. .. 

• • 99 

9 9 

t) 



99 

54-55 .. .. 

12 

25 


12 

0.001 

0.03 

55-56 .. .. 

45 

28 

>9 

24 

0.001 

0.06 

1956-57 .. .. 

48 

36 

Nil 

28 

0.002 

0.07 

57-58 .. .. 

34 

48 

99 

27 

0.002 

0.07 

58-59 .. .. 

37 

24 

12 

24 

0.001 

0.06 

59-60 

24 

20 

20 

21 

0.001 

0.06 

60-61 .. .. 

63 

28 

Nil 

30 

0.002 

0.08 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

24 

19 

9 

17 

0.001 

0.04 

10 Years’ Average 

26 

21 

3 

17 

0.001 

0.04 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

25 

20 

6 

17 

0.001 

0,04 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Ramtek 


Rtver—Snr (Wslnganga) 


Jnly 


Year 

Withdrawals (Cttsees) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 . 

Nil 

Nil 

102 

36 

0.002 

0.10 

42-43 . 


i9 

16 

6 

Nil 

0.02 

43-44 . 

10 

99 

Nil 

3 

■ » 

0.01 

44-45 . 

6 

99 

• » 

2 

t* 

0.01 

45-46 .. .. .. 

Nil 

9» 

99 

Nil 

99 

Nil 

1946-47 . 

35 

94 

9 

44 

0.003 

0.12 

47-48 . 

Nil 

Nil 

16 

6 

Nil 

0.02 

48-49 . 

9 

85 

109 

69 

0.004 

0.18 

49-50 . 

Nil 

16 

98 

40 

0.002 

0.11 

50-51 . 

8 

78 

87 

59 

0.004 

0.16 

1951-52 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 . 


f» 

99 

»» 

99 

>9 

53-54 . 

*9 

99 

»t 

it 

tt 

»» 

54-55 . 

9* 

• 9 

54 

19 

0.001 

0.05 

55-56 . 

»» 

99 

182 

65 

0.004 

0.17 

1956-57 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 . 

it 

' 99 

148 

53 

0.003 

0.14 

58-59 . 

a 

V 

- 1* 

133 

47 

0.003 

0.13 

59-60 . 

>» 

35 

73 

37 

0.002 

0.10 

60-61 

f • 

Nil 

50 

18 

0.001 

0.05 

10 Years’ Average 

7 

27 

44 

26 

0.002 

0.07 

fl941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

Nil 

4 

64 

24 

0.001 

0.06 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

3 

15 

54 

25 

0.001 

0.07 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Namt of Canal —Ramtek 


Biver—Sor (Waingansa) 


Monlh —Angost 


Year Withdrawals (Cusees) Vohime of withdrawal 

Whole 






1—10 

11—20 

21—31 

month 

M.A.F. 

T,M.C. 

1941-42 




137 

5 

9 

49 

0.003 

0.13 

42-43 




Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

43-44 




115 

172 

93 

126 

0.008 

0.34 

44-45 




23 

30 

1 

17 

0.001 

0.05 

45-46 


• • 


50 

76 

11 

45 

0.003 

0.12 

1946-47 


• • 

« 

19 

Nil 

Nil 

6 

Nil 

0.02 

47-48 

4 

• « 

• « 

Nil 

19 

30 

17 

0.001 

0.05 

48-49 


• * 

• • 

147 

148 

Nil 

95 

0.006 

0.25 

49-50 


a « 

« « 

17 

Nil 

102 

42 

0.003 

0.11 

50-51 


« • 

« « 

63 

43 

158 

90 

0.006 

0.24 

1951-52 


• • 

« 

Nil 

Nil 

4 

1 

Nil 

Nil 

52-53 


a • 

4 4 


fy 

Nil 

Nil 


99 

53-54 


• • 



99 

14 

5 

>> 

0.01 

54-55 


« « 


20 

2 

119 

49 

0.003 

0.13 

55-56 




125 

71 

64 

86 

0.005 

6.23 

1956-57 




22 

Nil 

70 

32 

0.002 

0.09 

57-58 




145 

23 

Nil 

54 

0.003 

0.14 

58-59 



, , 

180 

62 

>» 

78 

0.005 

0.21 

59-60 



, , 

Nil 

105 

58 

54 

0.003 

0.14 

60-61 

. , 


. • 

65 

Nil 

36 

34 

0.002 

0.09 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 19.'i0-51) 

57 

49 

40 

49 

0.003 

0.13 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

56 

26 

36 

39 

0.002 

0.10 

20 Years’ Average 

56 

38 

38 

44 

0.003 

0.12 


(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Ramtek 


River —Snr (Walnginga) 


Manih —September 


Year 


Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrauxd 

1—10 

11—20 

21—30 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.O. 

1941-42 . 

185 

166 

164 

172 

0.010 

0.45 

42-43 . 

Nil 

Nil 

28 

9 

0.001 

0.02 

43-44 . 

29 

»» 

Nil 

10 

0.001 

0.03 

44-45 . 

46 

51 

97 

65 

0.004 

0.17 

45-46 . 

Nil 

13 

86 

33 

0.002 

0.09 

1946-47 . 

63 

149 

173 

128 

0.008 

0.33 

47-48 . 

Nil 

66 

144 

70 

0.004 

0.18 

48-49 ..... .. 

64 

97 

161 

107 

0.006 

0.28 

49-50 . 

148 

93 

95 

112 

0.007 

0.29 

50-51 . 

175 

151 

133 

153 

0.009 

0.41 

1951-52 . 

20 

109 

243 

124 

0.007 

0.32 

52-53 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

53-54 . 

79 

115 

192 

128 

0.008 

0.33 

54-55 . 

120 

9 

149 

92 

0.005 

0.24 

55-56 .. .. .. 

6 

23 

102 

44 

0.003 

0.11 

1956-57 .. .. .. 

162 

190 

196 

183 

0.011 

0.47 

57-58 . 

139 

228 

ns 

214 

0.013 

0.55 

58-59 .. .. .. 

Nil 

6 

15 

7 

Nil 

0.02 

59-60 . 

91 

Nil 

78 

26 

0.002 

0.07 

60-61 . 

165 

245 

235 

215 

0.013 

0.56 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

71 

79 

108 

86 

0.005 

0.22 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

69 

92 

148 

103 

0.006 

0.27 

20 Years’ Average 

70 

86 

128 

95 

0.006 

0J5 


(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WrrHDRAWAtS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 
Namt of Canal —Ramtek Rivtr Sot (Wslngans*) 


Jfdaa~Oetaber 


Year 

Withdrawals (Cuaecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C: 


1941-42 


185 

193 

187 

188 

0.012 

0.50 

42-43 


165 

185 

192 

181 

0.011 

0.49 

43-44 

« f • • • • 

28 

86 

166 

96 

0.006 

0.26 

44-45 

• • « ■ • ■ 

165 

174 

139 

159 

0.010 

0.43 

' 45-46 

• * * * • • 

147 

165 

165 

159 

0.010 

0.43 

1946-47 

• * • ■ * • 

153 

184 

181 

173 

O.OIl 

0.46 

47-48 


108 

133 

177 

141 

0.009 

0.38 

48-49 

« • * • 4 • 

126 

188 

181 

165 

0.010 

0.44 

49-50 

■ « • • • • 

129 

163 

79 

122 

0.008 

0.33 

50-51 

« * • • • • 

224 

241 

240 

235 

0.014 

0.63 

1951-52 

■ * • • • * 

241 

239 

120 

198 

0.012 

0.53 

52-53 

• * « « « * 

111 

61 

8 

58 

0.004 

0.16 

53-54 

« • • • ♦ • 

209 

180 

205 

198 

0.012 

0.53 

54-55 


203 

265 

259 

243 

0.015 

0.65 

55-56 

« • • • « * 

45 

79 

139 

89 

0.005 

0.24 

1956-57 

• • • • • 0 

171 

206 

219 

199 

0.012 

0.53 

57-58 

* • • • • * 

266 

317 

248 

276 

0.017 

0.74 

58-59 

• * • • • • 

108 

197 

213 

174 

0.011 

0.47 

59-60 

4 • ■ • ■ • • 

261 

233 

188 

226 

0.014 

0.61 

60-61 

• ■ « • • * 

253 

225 

225 

234 

0.014 

0.63 

10 Years’ Average 

143 

171 

171 

162 

0.010 

0.44 


, (1941-42 to 1950-51) 


10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960^61) 

187 

200 

182 

190 

0.012 

0.51 

20 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 

165 

186 

176 

176 

0.011 

0.47 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Cama?—Rainfek 


River—Sm (Wainganga) 


M onth —November 


Year 

Withdrawals (Cuaeea) 


Volume of withdrawal 


11—20 21—30 

Whole 

month 

M.A.F. T,M.C. 


1941-42 .. .. 

117 

4 

11 

44 

0.003 

0.11 

42-43 .. .. 

133 

55 

20 

69 

0.004 

0.18 

43-44 .. .. 

161 

56 

15 

78 

0.005 

0.20 

44-45 .. .. 

47 

Nil 

15 

21 

0.001 

0.05 

45-46 .. .. 

104 

25 

10 

46 

0.003 

0.12 

1946-47 .. 

101 

Nil 

Nil 

34 

0.002 

0.09 

47-48 .. .. 

175 

143 

32 

117 

0.007 

0.30 

48-49 .. .. 

42 

6 

Nil 

16 

0.001 

0.04 

49-50 .... 

3 

12 

5 

7 

Nil 

0.02 

50-51 .. .. 

210 

67 

12 

96 

0.006 

0.25 

1951-52 .. .. 

114 

8 

8 

43 

0.003 

0.11 

52-53 .. ., 

5 

Nil 

Nil 

2 

Nil 

0.01 

53-54 .. .. 

■ 77 

35 

9 

40 

0.002 

0.10 

54-55 .. .. 

139 

73 

20 

77 

0.005 

0.20 

55-56 .. ., 

90 

Nil 

29 

39 

0.002 

0.10 

1956-57 .. .. 

53 

Nil 

15 

23 

0.001 

0.06 

57-58 .. .. 

107 

43 

35 

62 

0.004 

0.16 

58-59 .. .. 

109 

24 

27 

54 

0.003 

0.14 

59-60 .. .. 

143 

57 

94 

98 

0.006 

0.25 

60-61 .. .. 

225 

132 

12 

123 

0.007 

0.32 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

109 

37 

12 

53 

0.003 

0.14 

10 Years’ Average 

106 

37 

25 

56 

0.003 

0.15 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

108 

37 

18 

54 

0.003 

0.14 

(1941-42 to 1960-61) 
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I^N WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 
Name, of Canal —Ramtek Biver Sur (Wainganga) 


Month —December 


Year 


Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.O. 

1941-42 . 

13 . 

12 

6 

10 

0.001 

0.03 

42-43 . 

43 

14 

7 

21 

0.001 

0.06 

43-44 . 

14 ' 

9 

6 

10 

0.001 

0.03 

44-45 . 

5 

37 

17 

20 

0.001 

0.05 

' 45-46 . 

6 

3 

4 

5 

Nil 

0.01 

1946*47 . 

12 

6 

8 

9 

0.001 

0.02 

47-48 . 

31 

14 

59 

36 

0.002 

0.10 

48-49 . 

Nil 

9 

6 

5 

Nil 

0i)l 

49-50 . 

7 

9 

24 

14 

0.001 

0.04 

50-51 . 

4 

27 

4 

12 

0.001 

0.03 

1951-52 . 

4 

23 

26 

18 

0.001 

0.05 

52-53 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

53-54 . 

24 

4 

11 

13 

0.001 

0.03 

54-55 . 

68 

20 

14 

33 

0.002 

0.09 

55-56 . 

28 

36 

35 

33 

0.002 

0.09 

1956-57 . 

10 

45 

13 

22 

0.001 

0.06 

57-58 . 

16 

47 

Nil 

20 

0.001 

0.05 

58-59-. 

9 

21 

56 

29 

0.002 

0.08 

59-60 . 

76 

76 

- 42 

64 

0.004 

0.17 

60-61 . 

70 

94 

22 

61 

0.004 

0.16 

10 Years’ Average 

14 

14 

14 

14 

0.001 

0.04 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

30 

37 

22 

29 

0.002 

0.08 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

22 

25 

18 

22 

0.001 

0.06 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Nam& of CanaZ—Raratek 


Pteey—Snr (Wainganga) 


Month —January 


Year 

Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 .. .... 

10 

7 

Nil 

5 

Nil 

0.01 

42-43 . 

10 

Nil 

6 

5 


0.01 

43-44 . 

29 

12 . 

11 

17 

0.001 

0.05 

44-45 . 

31 

Nil 

69 

34 

0.002 

0.09 

45-46 . 

12 

8 

4 

8 

Nil 

0.02 

1946-47 . 

15 

12 

3 

10 

0.001 

0.03 

47-48 . 

10 

7 

15 

11 

0.001 

0.03 

48-49 . 

9 

5 

11 

9 

0.001 

0.02 

49-50 . 

35 

21 

31 

29 

0.002 

0.08 

50-51 .. .. .. 

6 

2 

1 

3 

Nil 

0.01 

1951-52 . 

12 

5 

15 

11 

0.001 

0.03 

52-53 . 

Nil 

F[il 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

53-54 .. 

24 

4 

18 

15 

0.001 

0.04 

54-55 .. .. .. 

37 ■ 

21 

22 

27 

34 

0.002 

0.002 

0.07 

0.09 

55-56 . 

16., 

44 

40 

1956-57 .. .. .. 

6 

13 

5 

8 

Nil 

0.02 

57-58 . 

30 

20 

Nil 

16 

0.001 

0.04 

58-59 . 

50 

37 

15 

33 

0.002 

0.09 

59-60 . 

35 

12 

35 

28 

0.002 

0.07 

60-61 .. .. .. 

88 

80 

Nil 

54 

0.003 

0.15 

10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

17 

7 

15 

13 

0.001 

0.04 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

30 

24 

15 

23 

0.001 

0.06 

20 Years’ Average 
(1941*42 to 1960-61) 

23 

16 

15 

18 

0.001 

0.05 
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MEAN WITHMAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name, of Canal —Ramtek 


River—Sm (Waingangs) 


Month —February 


Year 

Withdrawals (Cuaecs) 

Volume of withdrawal 


Whole 

1^10 11—^20 21—28/29 month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 . 

7 


7 

Nil 

5 

Nil 

0.01 

42-43 . 

Nil 


10 

13 

7 


0.02 

43^44 . 

18 


3 

Nil 

7 


0.02 

44-45,. 

29 


Nil 

23 

17 

0.001 

0.04 

45-46 . 

15 


12 

3 

II 

0.001 

0.03 

1946-47 . 

12 


15 

4 

11 

0.001 

0.03 

47-48 . 

24 


10 

27 

20 

0.001 

0.05 

48-49 . 

7 


7 

18 

10 

0.001 

0.02 

49-50 . 

17 


30 

27 

24 

0.001 

0.06 

50-51 .. .... 

6 


3 

6 

5 

Nil 

0.01 

1951-52 . 

13 


Nil 

18 

10 

0.001 

0.02 

52-53 . 

Nil 


>9 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

53-54 . 

S’ 


16 

9 

8 


0.02 

54-55 .. .. .. 

20 


20 

31 

23 

0.001 

0.06 

55-56 . 

20 


28 

36 . 

J8 

0.002 

0.07 

1956-57 .. .. .. 

14 


19 

12 

15 

0.001 

0.04 

57-58 . 

10 


15 

Nil 

9 

Nil 

0.02 

58-59 . 

40 


34 

39 

38 

0.002 

0.09 

59-60 . 

64 


35 

33 

44 

0.003 

0.11 

60-61 . 

40 


42 

22 

36 

0.002 

0.09 

10 Years’ Average 

14 


10 

12 

12 

0.001 

0.03 

(1941-42 to 1950-51) 








10 Years’ Average 

22 


21 

20 

21 

0.001 

0.05 

(1951-52 to 1960-61) 








20 Years’ Average 

18 


15 

16 

16 

0.001 

0.04 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


NarM of Canal — Ramtek 


River—Snr (Waiiigaa(a| 


M oni^—March 


Tear 

Withdrawala (Cusecs) 


Volume of toithdrauHtl 


1—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.O. 


1941-42 . 

4 

8 

4 

5 

Nil 

0.01 

42-43 . 

14 

12 

20 

16 

0.001 

0.04 

43-44 . 

16 

12 

14 

14 

0.001 

0.04 

44-45 .. 

19 

25 

29 

24 

0.001 

0.06 

45-46 . 

9 

20 

11 

13 

0.001 

0.03 

1946-47 .. .... 

17 

10 

10 

12 

0.001 

0.03 

47-48 . 

19 

6 

16 

14 

0.001 

0.04 

48-49 . 

21 

21 

19 

20 

0.001 

0.05 

49-50 . 

27 

27 

25 

26 

0.002 

0.07 

50-51 ..... .. 

5 

2 

Nil 

3 

Nil 

0.01 

1951-52 . 

6 

3 

15 

8 

Nil 

0.02 

52-53 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

99 

Nil 

53-54 .. .. .. 

7 

22 

17 

15 

0.001 

0.04 

54-55 .'. 

33 

39 

22 

31 

0.002 

0.08 

55-56 . 

28 

32 

40 

34 

0.002 

0.09 

1956-57 . 

17 

2 

22 

14 

0.001 

0.04 

57-58 . 

11 

12 

5 

9 

0.001 

0.02 

58-59 . 

24 

36 

17 

26 

0.002 

0.07 

59-60 . 

44 

15 

34 

31 

0.002 

0.08 

60-61 . 

42 

30 

40 

37 

0.002 

0.10 

10 Years’ Average 

15 

14 

15 

15 

0.001 

0.04 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

21 

19 

21 

20 

0.001 

0.05 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

18 

17 

18 

18 

0.001 

0.05 

(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Same of CanoZ—Ramtek 


Rimr —Snr (Wainganga) 


Monih —April 


Year Withdrawals (Cuseca) _ Volume of withdrawal 






Whole 




1—10 

11—20 

21—30 

month 

M.A.F. 

T.M.O. 

1941-42 . 

20 

8 

12 

14 

0.001 

0.04 

42-43 .. .... 

14 

6 

19 

U 

0.001 

0.03 

43-44 . 

16 

21 

33 

23 

0.001 

0.06 

44-45 . 

16 

27 

21 

21 

0.001 

0.05 

45-46 .. .... 

(17) 

(17) 

(17) 

17 

0.001 

0.04 

1946-47 . 

14 

35 

17 

22 

0.001 

0.06 

47-48 .. .... 

30 

30 

30 

30 

0.002 

0.08 

48-49 . 

21 

25 

25 

24 

0.001 

0.06 

49-50 . 

27 

31 

36 

31 

0.002 

0.08 

50-51 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

1951-52 .. .. •. 

4 

Nil 

9 

5 

Nil 

0.01 

52-53 . 

Nil 

if 

Nil 

Nil 

>* 

Nil 

53-54 . 

24 

25 

14 

21 

0.001 

0.05 

54-55 .. .. .. 

36 

32 

61 

43 

0.003 

0.11 

55-56 .. .... 

24 

30 

53 

36 

0.002 

0.09 

1956-57 . 

10 

17 

22 

16 

0.001 

0.04 

57-58 .. .. .. 

26 

32 

19 

26 

0.002 

0.07 

58-59 .. .. .. 

38 

23 

22 

28 

0.002 

0.07 

59-60 .... .. 

33 

38 

38 

37 

0.002 

0.10 

60-61 .. .... 

28 

30 

48 

35 

0.002 

Q.09 

10 Years’ Average 

18 

20 

21 

20 

0.001 

0.05 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

22 

23 

29 

25 

0.002 

0.06 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

20 

21 

25 

22 

0.001 

0.06 


(1941-42 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Wane of Cana2—Ramtek 


RiW—Snr (Wainganga) 


Monih — May 


Tear 

WiiMtatoala (Cueecs) 


Volume of toithdrawal 


1—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 . 

26 

21 

14 

20 

0.001 

0.05 

. 42-43 . 

29 

24 

9 

20 

0.001 

0.05 

43-44 . 

26 

21 

24 

23 

0.001 

0.06 

44-45 .. •• .. 

19 

19 

11 

16 

0.001 

0.04 

45-46 . 

26 

21 

14 

20 

0.001 

0.05 

1946-47 . 

(26) 

(23) 

(19) 

(23) 

(0.001) 

(0.06) 

47-48 .. ... .. 

45 

52 

27 

41 

0.003 

0.11 

48-49 . 

29 

25 

34 

30 

0.002 

0.08 

49-50 . 

36 

27 

35 

33 

0.002 

0.09 

50-51 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

1951-52 . 

5 

2 

Nil 

2 

Nil 

0.01 

52-53 . 

Nil 

Nil 


Nil 

»> 

Nil 

53-54 . 

16 

17 

18 

17 

0.001 

0.05 

54-55 . 

18 

48 

38 

35 

0.002 

0.09 

55-56 . 

50 

37 

39 

42 

0.003 

0.11 

1956-57 . 

59 

40 

43 

48 

0.003 

0.13 

57-58 .. •• .. 

29 

29 

35 

31 

0.002 

0.08 

58-59 . 

15 

45 

33 

31 

0.002 

0.08 

59-60 . 

60 

49 

19 

42 

0.003 

0.11 

60-61 . 

(28) 

(30) 

(25) 

(28) 

(0.002) 

(0.07) 

10 Years’ Average 

26 

23 

19 

23 

0.001 

0.06 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

28 

30 

25 

28 

0.002 

0.07 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

27 

26 

22 

25 

0.002 

0.07 


(1941-42 to 1960-61) 


t 383 ) 









MEAN WnUDBAWAlS BY TEN-DAY PEHIODS AND MONTHS 


Nomt of Canal— Ghotanrl 


River —Bokardoh Nalla (Waingaaga^ 


Jfontk—Jane 


Year 


Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 

11—20 21—30 

Whole 

month 

T.M.G. 


1941-42 . 

15 

ml 

ml 

5 

Nil 

0.01 

42-43 . 

mi 

99 

9t 

Nil 

99 

Nil 

43-44 . 

99 

99 

9* 

f» 

*9 

9» 

44-45 . 

22 

6 

• • 

9 

0.001 

0.02 

45-46 . 

17 

mi 

99 

6 

Nil 

0.02 

1946-47 . 

21 

mi 

Nil 

7 

Nil 

0.02 

47-48 . 

8 

4 

*9 

4 

33 

0.01 

48-49 . 

^Nil 

13 

*9 

4 

33 

0.01 

49-50 . 

19 

mi 


6 

33 

0.02 

50-51 . 

8 

99 

«• 

3 

33 

0.01 

1951-52 . 

ml 

mi 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 . 

33 

99 

• 9 

39 

99 

99 

53-54 . 

33 

r9 

99 

99 

93 

99 

54-55 . 


99 

99 

>9 

93 

9* 

55-56 . 


99 

93 

99 

9> 

39 

1956-57 . 

mi 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 . 

39 

99 

t# 

19 

39 

99 

58-59 . 

33 

93 

*9 

39 

99 

99 

59-60 . 

9' 

33 

9» 

39 

99 

99 

60-61 . 

■ 3* 

99 


99 

99 

99 

10 Years’ Average 

11 

2 

Nil 

4 

Nil 

0.01 


(1941-42 to 1950-51) 


10 Years’ Average 

Nil 

Nil ' 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 

6 

1 

Nil 

2 

Nil 

0.01 


( 384 ) 





















MUR WTTHIHUWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


jramt Cimal—Gkontaut 


Et«*r—Bokardoh NiUa (Walngtoya) 


Month—Sttj 


Tear 





WithdratoaU (Cutecs) 


Vciume of unthdrateal 

1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 



• • 

ml 

mi 

94 

S3 

0.002 

0.09 

42-43 



• * 

ft 

ft 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

43-44 



• ■ 

)» 

ft 

90 

32 

0.002 

0.09 

44-45 



• • 

»i 

99 

60 

21 

0.001 

0.06 

45-46 


■ • 

• • 

ft 

ft 

28 

10 

0.001 

0.03 

1946-47 


• t 

• • 

mi 

Nil 

76 

27 

0.002 

0.07 

47-48 


• f 

• 4 

»• 

•» 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

48-49 


* • 

* « 

ft 

99 

ft 

99 

tt 

99 

49-50 


• « 

« « 

ft 

99 

21 

? 

n 

0.02 

50-51 


• • 

• • 

ft 

99 

mi 

Nil 

99 

Nil 

1951-52 

■ « 

f ■ 

* t 

Nil 

mi 

mi 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 

« « 

< « 

« « 

t* 

4 

4 

3 

»» 

0.01 

53-54 

• « 


• a 

*$ 

mi 

Nil 

Nil 

II 

Nil 

54-55 

« • 


« « 

»• 

ft 

51 

18 

0.001 

0.05 

55-56 

• * 


'• a 

9* 

ft 

80 

28 

0.002 

0.07 

1956-57 




mi 

25 

96 

42 

0.003 

0.11 

57-58 




ft 

mi 

56 

20 

0.001 

0.05 

58-59 



a 

ft 

II 

39 

14 

0.001 

0.04 

59-60 



a • 

9* 

ft 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

60-61 



a 

»» 

4 

93 

34 

0.002 

0.09 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

Nil 

Nil 

37 

13 

0.001 

0.04 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

Nil 

3 

42 

16 

0.001 

0.04 

20 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 

Nil 

2 

39 

14 

0.001 

0.04 


( IW ) 








MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Ghorazari 


River—Bokardoh Nalla (Wainganga) 


ifoiUA—Aagosl 


Year 

Withdravoala (Cuaeea) 


Volume of vAthdrawal 


1—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F, T.M.C. 


1941-42 . 

181 

132 

127 

146 

0.009 


42-43 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

43-44 . 

163 

128 

37 

107 

0.007 

0.29 

44-45 .. .. 

102 

152 

123 

126 

0.008 

0.34 

45-46 . 

119 

58 

68 

81 

0.005 

0.22 

1946-47 . 

55 

102 

23 

59 

0.004 

0.16 

47-48 . 

Nil 

69 

19 

29 

0.002 


48-49 . 

79 

85 

77 

80 

0.005 

0.21 

49-50 . 

94 

110 

130 

112 

0.007 

HSj 

50-51 .. .. .. 

103 

112 

166 

129 

0.008 

0.35 

1951-52 . 

2 

80 

132 

74 

0.005 

0.20 

52-53 . 

62 

106 

85 

84 

0.005 

0.22 

53-54 .. .. .. 

Nil 

86 

106 

65 

0.004 

0.17 

54-55 . 

121 

101 

146 

124 

0.008 

0.33 

55-56 .. .. .. 

86 

85 

101 

91 

0.006 

0.24 

1956-57 . 

101 

118 

161 

128 

0.008 

0.34 

57-58 . 

78 

91 

83 

84 

0.005 

0.22 

58-59 . 

102 

93 

50 

81 

0.005 

0.22 

59-60 .. .... 

40 

78 

52 

57 

0.004 

0.15 

60-61 . 

62 

82 

155 

101 

0.006 

0.27 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

90 

95 

77 

87 

0.005 

0.23 

10 Years’ Average 

65 

92 

107 

89 

0.005 

0.24 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

78 

93 

92 

88 

0.005 

0.24 

(1941-42 to 1960-61) 








( 38 « ) 
























MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODSr AND MONTHS 
NamA of Canai-^Ghonixn R»wr—Bokardbh Nmlla (Waingangt) 


ifoiUA^September 


Fear 

WUhdratDals (Cusees) 


Volume of withdrawal 


1^10 11—20 21—30 

Wholt 

month 

M.A,F. T.M.C. 


1941-42 . 

51 

71 

41 

55 

0.003 

0.14 

42-43 . 

Nil 

109 

93 

67 

0.004 

0.17 

43-44 . 

1* 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

44-45 . 

158 

131 

133 

141 

0.008 

0.37 

45-46 . 

37 

36 

48 

40 

0.002 

0.10 

1946-47 .. 

168 

176 

176 

173 

0.010 

0.45 

47-48 . 

Nil 

72 

117 

63 

0.004 

0.16 

48-49 .... .. 

77 

108 

148 

111 . 

0.007 

0.29 

49-50 . 

161 

152 

147 

153 

0.009 

0.40 

50-51 .... .. 

172 

83 

161 

139 

0.008 

0.36 

1951-52 . 

105 

152 

139 

132 

0.008 

0.34 

52-53 . 

102 

74 

67 

f81 

0.005 

0.21 

53-54 . 

103 

105 

141 

117 

0.007 

0.30 

54-55 . 

94 

111 

129 

111 

0.007 

0.29 

55-56 .. .. .. 

78 

101 

137 

105 

0.006 

0.27 

1956-57 . 

176 

182 

158 

. 172 

0.010 

0.45 

57-58 . 

148 

174 

186 

170 

0.010 

0.44 

58-59 .... .. 

25 

31 

117 

57 

0.003 

0.l5 

59-60 . 

19 

9 

150 

59 

0.004 

0.15 

60-61 .. .. .. 

‘ 195 

145 

190 

177 

0.011 

0.46 

10 Years’ Average 

82 

94 

106 

94 

0.006 

0.24 


(1941-42 to 1950-51) 


10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

105 

108 

141 

118 

0.007 

0.31 

20 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 

93 

101 

124 

106 

0.006 

0.27 


( 587 ) 







MEAN W1THDRAWAI5 BY TEN-DAY BEBlODS AND MONTHS 
Stmt of Ghortaurl Ewer—Bokv*^ NiU* (WalBganga) 


AfoiitA— October 


Tear 

Withdrawah {Guee4St) 


Volume of withdrauial 

1—10 11—20 21—31 

Whoie 

manth 

MAS. T.M.C. 



1941-42 . 

84 

117 

49 

82 

mmm 

0.22 

42>43 . 

169 

173 

110 

149 


OulO 

43-44 

142 


63 

120 


0.32 


123 

124 

131 

126 


0.34 

45-46 . 

141 

166 

107 

137 


0.37 

1946-47 . 

176 

209 

167 

184 

0.011 

049 

47-48 . 

122 

167 

139 

143 


0.38 

4&*49 

146 

153 

119 

139 

0.009 

0.37 



162 


142 

0.009 

0-38 

50-51 . 

173 

165 

166 

168 

0.010 

0.45 

1951-52 . 

93 

154 

118 

121 

0.007' 

0.32 

52-53 . 

144 

155 

117 

138 

0.008 

0.37 

53-54 . 

142 

147 

115 

134 

0.008 

0.36 

54-55 . 

174 

179 

177 

177 

0.011 

0.47 

55-56 . 

149 

156 


136 

0.008 

0.36 

1956-57 . 

156 

174 

160 

163 

0.010 

OM 

57-58 . 

186 

186 

133 

167 

0.010 

0.45 

58-59 . 

128 

141 

99 

122 

0.008 

033 

59-60 . 

173 

158 

64 


0.008 

035 

60-61 . 

186 

159 

161 

168 

0.010 

035 

10 Years’ Average 

144 

160 

116 

139 

0.009 

0.37 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

153 

161 

125 

146 

0.009 

0.39 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

148 

160 

120 

142 

0.009 

0.38 

(1941-42 to 1960-61) 








(m ) 













MEAN WHBDRAWALS BY TEN-DAY EERIODS AND MONTHS 


tfom Ghorazari 


jStver— Bokardob Nalla (Waiogaaga) 


7tar 

WUMrawalt {Ciuu$) 


roZum« of withdrawal 


1—10 11—20 21—30 

Whclt 

MAJ'. TM.C, 


1941-42. 

28 

9 

Nil 

12 

0.001 

0.03 

42-43 . 

14 

4 

ft 

6 

Nil 

0.02 

43-44 . 

64 

Nil 

ff 

21 

0.001 

0.05 

44—45 

22 

’9 

9* 

7 

Nil 

0.02 

45-46 

42 

89 

»9 

14 

0.001 

0.04 

1946*47 . 

29 

Nil 

NU 

10 

0.001 

0*03 

47-48 . 

95 


ff 

32 

0.002 

008 

48-49 . 

21 

»» 

ft 

7 

Nil 

0.02 

49-50 . 

(45) 

(1) 

(Nil) 

(13) 

(0.001) 

(0.04) 

50-51 . 

89 

Nil 

Nil 

30 

0.002 

0.08 

195 W 2 . 

27 

NU 

Nil 

9 

0.001 

0.02 

52-53 . 

27 

9» 

tf 

9 

0.001 

0.02 

53-54 . 

23 

ft 

99 

8 

Nil 

0.02 

54-55 . 

83 

f ^9 

*9 

28 

0.002 

0.07 

55-56 . 

m 

>9 

99 

Nil 

Nil 

Nil 

1956-57 . 

35 

Nil 

Nil 

12 

0.001* 

0.03 

57-58 . 

21 

99 

99 

7 

Nil 

0.02 

58-59 . 

17 

ft 

99 

6 

•» 

0.02 

5^“^0 

m 

ji 

99 

Nil 

>* 

Nil 


24 

»9 

99 

8 

» 

0.02 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

45 

1 

Nil . 

15 

0.001 

0.04 

10 Years’ Average 

26 

Nil 

Nil 

9 

0.001 

0.02 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Yotrs’ Average 

35 

1 

Nil 

12 

0.001 

0.03 

(1941-42 to 1960-61) 








(W ) 























MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Ghorazari 


Rivtr — Bokardoh Nalla (Wainganga) 


■Hoatt —P ecikar 


Tear 


WithdramUs (Ousees) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—31 

whou 

month 

M^.F. 

T.M.C. 

1941-42 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

42-43 .. .... 

99 

99 

99 

if 

»l 

99 

43-44 . 

7 

5 

17 

10 

0.001 

0.03 

44-45 . 

Nil 

16 

IS 

11 

0.001 

0.03 

45-46 . 

22 

Nil 

20 

14 

0.001 

0.04 

1946-47 . 

Nil 

13 

Nil 

4 

Nil 

0.01 

47-48 . 

99 

Nil 

21 

7 

99 

0.02 

48-49 . 

99 . 

99 

15 

5 

If 

0.01 

49-50 . 

(4) 

(5) 

(9) 

(6) 

{Nil) 

(0.02) 

50-51 . 

4 

8 

4 

5 

Nil 

0.01 

1951-52 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 . 

99 

99 

»9 

fl 

9 * 

If 

53-54 . 

n 

91 

99 

>» 

99 

If 

54-55 . 

It 

99 

9» 

9> 

91 

If 

55-56 . 


>9 

99 

91 

If 

If 

1956-57 .. .. •• 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 . 

91 

99 

99 

9» 

>9 

II 

58-59 . 

99 

99 

If 

99 

99 

9» 

59-60 . 

99 

3 

99 

1 

99 


60-61 . 

99 

Nil 

99 

Nil 

99 

91 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

4 

5 

9 

6 

Nil 

0.02 

10 Years’ Average 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years’ Average 

2 

2 

5 

3 

Nil 

0.01 

(1941-42 to 1960-61) 








imi 














MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 
Name of Canal^Ghonzaxi Etver—Bokardob Nalla (WaiBguiS*) 


Month— jBuauf 


Year 

WUhdrawaU (Cuseca) 


Volume of witkdrateal 


1—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

MjIJ'. TJt.O, 


1941-42 

• • 

4 4 

4 4 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

42-43 

• • 

4 4 

4 4 

11 

ft 

ft 

4 

19 

0.01 

43-44 

■ « 

• 4 

4 4 

Nil 

13 

7 

7 

f9 

0.02 

44-45 



4 4 


16 

15 

11 

0.001 

0.03 

45-46 



4 4 


Nil 

20 

7 

Nil 

0.02 

1946-47 

• ♦ 

4 4 

4 4 

Nil 

Nil 

13 

4 

Nil 

0.01 

47-48 

4 « 

4 4 

4 4 

99 

11 

Nil 

3 

ft 

0.01 

48-49 

4 4 

4 4 

4 4 

9» 

13 

4 

5 

It 

0.01 

49-50 

4 • 

4 4 

4 4 

(3) 

(6) 

(7) 

(5) 

mi) 

(0.01) 

50-51 

• • 

4 4 

4 4 

13 

Nil 

Nil 

4 

Nil 

0.01 

1951-52 

4 • 

4 4 

4 4 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 

4 4 

4 4 

4 4 

>9 

f> 

>9 

99 

$9 

99 

53-54 


4 4 

4 4 

*9 

ft 

9| 

9» 

»9 

99 

54-55 

4 4 

• 4 

4 4 

99 

ft 

99 

99 

99 

>9 

55-56 

• 4 

4 • 

4 « 

99 

ft 

99 

9» 

99 

|9 

1956-57 



4 # 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 


4 4 

4 4 

$9 

ft 

99 

9» 

99 

99 

58-59 


4 4 

4 ■ 

9* 

ft 

»> 

• 9 

99 

ft 

59-60 


4 • 

4 4 

2 

f» 

99 

/ 

tl 

99 

60-61 


• • 

• 4 

6 

If 

»9 

2 

99 

0.01 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

3 

6 

7 

5 

Nil 

0.01 

10 Years’ Average 

1 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

(1951-52 to 1960-61) 







20 Years' Average 

2 

3 

3 

2 

Nil 

0.01 

(1941-42 to 1960-61) 








< *W ) 








MEAN WmiDRAWALS BY 1EN*DAY PEBIODS AND MONTHS 


Ifcmeof Cana^Ghoranri 


.Kiver-^Bokardob Nalla (Wainganga) 


Ifoirtk—Fdbnaiy 


Ttat 

WiihdrawalM (Cmee*) 

Volume of withdrawal 


Whole 

1—10 11—20 21—28/29 month 

M.AJ. T.M.C, 


1941-42 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nit 

42-43 


9 

»9 

3 

99 

0.01 

43-44 . 

1 

8 

99 

5 

99 

0.01 

44-45 . 

6 

15 

18 

12 

0.001 

0.03 

45-46 . 

Nil 

Nil 

28 

a 

Nil 

0.02 

1946-47 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

47-48 . 

t* 

99 

14 

4 

99 

0.01 

48-49 . 


25 

Nil 

9 


0.02 

49-50 . 

(2) 

(6) 

(7) 

(5) 

(Nil) 

(0.01) 

50-51 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

1951-52 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 . 

17 

ft 

99 

»f 

99 

0.01 

53-54 . 

Nil 

fr 


ff 

99 

Nit 

54-55 . 

l» 

»» 

»> 

*t 

»» 

9* 

55-56 . 

f$ 

99 

99 

99 


99 

1956-57 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 . 

f9 

99 

99 

9? 

99 

99 

. 58-59 . 


99 

f» 

99 

99 

99 

59-60 . 

19 

1 

4 

1 

19 


60-61 . 

99 

NU 

Nil 

Nil 

99 

99 

10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

1 

6 

7 

5 

Nil 

0.01 


10 Years’ Average 2 Nil , Nil 1 Nil Nil 

(19S1- 5 2 to 1960-61) __ 

20 Years’ Average 2 3 3 3 Nil 0.01 

(1941-42 to 1960-61)_ 


( m) 













MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Ghorazari 


River —Bokardoh Nalla (Wainganga) 


Month —March 


Year 

Withdrawals (Cusecs) 


Volume of wifhdrauxd 


1—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A,F, TM.C. 


1941-42 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

42-43 .. 

7 

10 

9 

9 

0.001 

0.02 

43-44 . 

15 

Nil 

11 

9 

0.001 

0.02 

44-45 . 

21 

17 

11 

16 

0.001 

0,04 

45-46 . 

Nil 

6 

10 

5 

Nil 

0.01 

1946-47 . 

Nil 

5 

Nil 

2 

Nil 

0.01 

47-48 . 

13 

13 

' 4 

9 

0.001 

0.02 

48-49 . 

17 

17 

9 

14 

0.001 

0.04 

49-50 . 

(8) 

(8) 

(6) 

(7) 

(Nil) 

(0.02) 

50-51 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

1951-52 . 

Nil 

Nil 

IS 

5 

Nil 

0.01 

52-53 . 

8 

8 

Nil 

5 

»> 

0.01 

53-54 . 

Nil 

Nil 


Nil 

» 

Nil 

54-55 . 

» 

99 

9* 

99 

>• 

*» 

55-56 . 

91 

»♦ 

»> 

9* 

» 

It 

1956-57 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 .. 

1 

J J 

99 

9> 


II 

58-59 . 

Nil 


>9 

» 

*> 

19 

59-60 . 

>> 

>9 

99 

9 9 

II 

99 

60-61 . 

>> 

M 

>9 

9* 

>> 

9* 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

8 

8 

6 

7 

Nil 

- 0.02 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

1 

. 1 

2 

1 

Nil 

Nil 

20 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 

4 

4 

4 

4 

Nil 

0.01 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Same of Canal —Ghorazari 


River —Bokardoh Nalla (Wainganga) 


Month —April 


Year 

WilhdrawaU (Ousees) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—30 

Whole 

monlh 

MJL.F. T.M.C. 


1941-42 .. 


Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

42-43 .. 


13 

15 

13 

14 

0.001 

0.04 

43-44 .. 


14 

13 

14 

14 

0.001 

, 0.04 

44-45 .. 

• • • • 

Nil 

13 

Nil 

4 

Nil 

0.01 

45 46 .. 

f * ■ a 


25 

99 

8 

i9 

0.02 

1946-47 .. 

• • * • 

Nil 

Nil 

13 

4 

Nil 

0.01 

47-48 .. 

* a a a 

17 

13 

4 

11 

O.OOl 

0.03 

48-49 .. 

• 4 4 « 

19 

19 

19 

19 

0.001 

0.05 

49-50 .. 

a a a a 

(7) 

(11) 

(7) 

(«) 

(Nil) 

(0.02) 

50-51 .. 

a a • a 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

1951-52 .. 


Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 .. 



41 

127 

56 

0.003 

0.15 

53-54 .. 

a » a a 

>9 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

54-55 ., 

a 1 a a 

>9 

*9 

99 

>) 


99 

55-56 .. 


>> 

>9 

99 

99 


>> 

1956-57 .. 

a a 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 .. 

a a a a 

>» 


99 

9* 

>> 

99 

58-59 .. 

a a a a 


99 

99 

>» 

>> 

9* 

59-60 .. 


tf 

> 9 

9 9 

99 

•) 

f } 

60-61 .. 


(Nil) 

(5) 

(14) 

(6) 

(Nil) 

(0.02) 


10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

7 

11 

7 

8 

Nil 

0.02 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

Nil 

5 

14 

6 

Nil 

0.02 

20 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 

4 

8 

11 

7 

Nil 

0.02 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN*DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal— Ghorazari 


River —Bokardoh Nalla (Wainganga) 


Month —May 


Year 


Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.A.C. 

194M2 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

42-43 . .. 

13 

4 

13 

10 

0.001 

0.03 

43-44 . 

14 

16 

20 

17 

0.001 

0.05 

44-45 . 

17 

17 

4 

12 

0.001 

0.03 

45-46 . 

17 

8 

11 

12 

0.001 

0.03 

1946-47 . 

Nil 

4 

8 

4 

Nil 

0.01 

47-48 . 

25 

8 

15 

16 

0.001 

0.04 

48-49 . 

19 

19 

23 

20 

0.001 

0.05 

49-50 .. .. .. 

(12) 

(8) 

(10) 

{10) 

(0.001) 

(0.03) 

50-51 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

1951'52 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 . 

36 

9t 

99 

12 

0.001 

0.03 

53-54 . 

Nil 

tt 

>* 

Nil 

Nil 

Nil 

54-55 . 

>» 

9J 

>» 

>> 

•9 

I* 

55-56 . 

99 

99 

ff 



99 

1956-57 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 . 

9 9 

99 

99 

99 

99 

99 

58-59 . 

99 

99 


99 

9 > 

99 

59-60 . 

99 

99 

»» 


»» 

99 

60-61 . 

(4) 

{Nil) 

{Nil) 

{!) 

{Nil) 

{Nil) 

10 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

12 

8 

10 

10 

0.001 

0.03 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61) 

4 

Nil 

Nil 

1 

Nil 

Nil 

20 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 

8 

4 

5 

6 

Nil. 

0.02 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Nams of Canal —A&ola-Mendha 


River —Pathri Nadi (Wainganga) 


Month —June 


Year 





Wilhdrawala (Cusea) 


Volume of withdrawal 

^,-10 

11—20 

21—30 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 




12 

4 

8 

8 

Nil 

0.02 

42-43 




Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

99 

Nil 

43-44 




11 

4 

8 

8 

99 

0.02 

44-45 




13 

4 

4 

7 

99 

0.02 

45-46 




7 

13 

Nil 

7 

79 

0.02 

1946-47 




20 

Nil 

Nil 

7 

Nil 

0 02 

47-48 




16 

11 

6 

11 

0.001 

0.03 

48-49’*' 




N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

49-50 

« • 



7 

7 

13 

9 

0.001 

0.02 

50-51 

« * 



22 

46 

7 

25 

0.001 

0.06 

1951-52 




Nil 

4 

1 

2 

Nil 

0.01 

52-53 

* • 



13 

17 

Nil 

10 

0.001 

0.03 

53-54 

* * 



12 

22 

99 

11 

0.001 

0.03 

54-55 

• * 



Nil 

Nil 

99 

Nil 

Nil 

Nil 

55-56 





99 

/» 

99 

»» 

*9 

1956-57 




Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 




>> 

2 


1 

19 

n 

58-59 




9 f 

Nil 

99 

Nil 

99 

99 

59-60 




3 

2 

♦ * 

1 

9’ 

99 

60-61 




Nil 

Nil 

79 

Nil 

99 

9 9 


9 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

12 

10 

5 

9 

0.001 

• 

0.02 

10 Years’ Average 
(1951-52 to 1960-61.) 

3 

5 

Nil 

2 

Nil 

O.Ql 

19 Years’ Average 
(1941-42 to 1960-61) 

7 

7 

2 

6 

Nil 

0.01 


* Not considered for calculating the average. 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


tiamt of Canal —Asola Mcndha 


Rivtr —Pathri Nadi (Wainganga) 


Month —July 


Year 



Withdrawals {Cusecs) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

« 

1941-42 . 


Nil 

Nil 

53 

19 

0.001 

0.05 

42-43 . 


It 

>> 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

43-44 . 


11 

If 

174 

62 

0.004 

0.17 

44-45 . 


II 

If 

54 

19 

0.001 

0.05 

45-46 . 



99 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

1946-47 . 


Nil 

31 

102 

46 

0.003 

0.12 

47-48 . 


If 

Nil 

Nil 

. Nil 

Nil 

Nil 

48-49* . 


N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

49-50 . 


Nil 

Nil 

85 

30 

0.002 

0.08 

50-51 . 


72 

102 

120 

99 

0.006 

0.27 

1951-52 . 


Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

52-53 . 


9f 

27 

45 

25 

0.002 

0.07 

53-54 . 


9’ 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

54-55 . 


9* 

99 

133 

47 

0.003 

0.13 

55-56 . 


9f 

31 

172 

71 

0.004 

0.19 

1956-57 . 


Nil 

Nil 

219 

78 

0.005 

0.21 

57-58 . 


• 9 

II 

93 

S3 

0.002 

0.09 

58-59 . 


99 

99 

96 

34 

0.002 

0.09 

59-60 . 


»9 

16 

120 

48 

0.003 

0.13 

60-61 .. .. . 


14 

133 

146 

99 

0.006 

0.27 


9 Years’ Average 


(1941-42 to 1950-51) 

8 

15 

65 

31 

0.002 

0.08 

10 Years’ Average 

, 






(1951-52 to 1960-61) 

1 

21 

102 

44 

0.003 

0.12 

19 Years’ Average 







(1941-42 to 1960-61) 

5 

18 

85 

37 

0.002 

0.10 


♦Not considered for calculating the average. 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Ifarne of Canal —Asola-Mendha 


Rivtr —Pathri Nadi (Wainganga) 


Month —AngDst 


Year 

Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 . 

240 

230 

173 

213 

0.013 

0.57 

42-43 . 

Nil 

46 

41 

29 

0.002 

0.08 

43-44 . 

275 

274 

253 

267 

0.016 

0.72 

44-45 . 

no 

122 

89 

106 

0.007 

0.28 

45-46 . 

146 

127 

Nil 

88 

0.005 

0.24 

1946-47 .. .. . 

35 

109 

68 

71 

0.004 

0.19 

47-48 . 

64 

183 

106 

117 

0.007 

0,31 

48-49* .. .. •. 

N.A. 

N.A, 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

IV.A. 

49-50 . 

81 

96 

96 

91 

0.006 

0.24 

50-51 . 

124 

136 

133 

131 

0.008 

0.35 

1951-52 . 

58 

176 

52 

94 

0.006 

0.25 

52-53 . 

86 

142 

123 

117 

0.007 

0.31 

53-54 . 

142 

126 

268 

182 

0.011 

0.49 

54-55 . 

201 

24 

262 

166 

0.010 

0.44 

55-56 . 

241 

168 

111 

171 

0.011 

0.46 

1956-57 . 

Nil 

270 

268 

182 

0.011 

0.49 

57-58 . 

142 

208 

240 

198 

0.012 

0.53 

58-59 . 

129 

141 

175 

149 

0.009 

0.40 

59-60 . 

39 

99 

229 

126 

0.008 

0.34 

60-61 . 

133 

189 

214 

180 

0.011 

0.48 

9 Years’ Average 

119 

147 

107 

124 

0.008 

0.33 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

117 

154 

194 

156 

0.010 

0.42 

(1951-52 to 1960-61) 







19 Years’ Average 

118 

151 

153 

141 

0.009 

0.38 


(1 941-42 to 1960-61) _ 

♦ Not considered for calculating the average. 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Asola-Mendha 


River —Pathri Nadi (Wainganga) 


M onth —September 


Year 


Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 

11—20 21—30 

Whole 

month 

M.A.F. T.A1.0. 


1941-42 . 

111 

77 

161 

116 

0.007 

0.30 

42-43 . 

15 

15 

167 

66 

0.004 

0.17 

43-44 . 

170 

64 

Nil 

78 

0.005 

0.20 

44-45 . 

140 

186 

210 

179 

0.011 

0.46 

45-46 .' 

Nil 

57 

94 

SO 

0.003 

0.13 

1946-47 . 

122 

232 

262 

205 

0.012 

0.53 

47-48 . 

163 

183 

236 

194 

0.012 

0.50 

48-49* . 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

49-50 . 

128 

197 

320 

21S 

0.013 

0.56 

50-51 . 

244 

252 

233 

243 

0.014 

0.63 

1951-52 . 

147 

71; 

Nil 

73 

0.004 

0.19 

52-53 .. .. .. 

94 

122 

167 

128 

0.008 

0;33 

53-54 . 

178 

201 

260 

213 

0.013 

0.55 

54-55 . 

90 

114 

237 

147 

0.009 

0.38 

55-56 .. .... 

61 

Nil 

61 

41 

0.002 

0.11 

1956-57 .. .. .. 

230 

285 

132 

216 

0.013 

0.56 

57-58 .. .. .. 

246 

272 

316 

278 

0.017 

0.72 

58-59 . 

144 

207 

212 

188 

0.011 

0.49 

59-60 .. .... 

159 

15 

254 

143 

0.009 

0.37 

60-61 . 

177 

85 

Nil 

88 

0.005 

0.23 

9 Years’ Average 

119 

140 

187 

150 

0.009 

0.39 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

153 

137 

164 

152 

0.009 

0.39 

(1951-52 to 1960-61) 







19 Years’ Average 

137 

139 

175 

151 

0.009 

0.39 


(1941-42 to 1960-61) 


• Not considered for calculating the average. 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Asola-Mendha 


River —Pathri Nadi (Waingaaga) 


Month —October 


Year 

Withdrawals (Cttsecs) 


Volume of withdrawal 


I—10 11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 .. 


67 

106 

79 

84 


0.22 

42-43 .. 

« • • • 

232 

320 

260 

270 


0.72 

43-44 .. 

• • • • 

210 

256 

191 

218 

0.013 

0.58 

44-45 .. 

■ ■ ■ • 

256 

249 

256 

254 

0.016 

0.68 

45-46 .. 

• « • ■ 

201 

258 

146 

200 

0.012 

0.54 

1946-47 .. 

« < « • 

298 

232 

306 

279 

0.017 

0.75 

47-48 .. 

• « • • 

260 

280 

236 

258 

0.016 

0.69 

48-49* .. 

* T • * 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

49-50 .. 

• 4 • • 

320 

320 

320 

320 

0.020 

0.86 

50-51 .. 

* • • • 

283 

280 

271 

278 

0.017 

0.74 

1951-52 .. 

* * • * 

212 

186 

241 

214 

0.013 

0.57 

52-53 .. 

4 • • • 

228 

273 

258 

253 

0.016 

0.68 

53-54 .. 

• * • ■ 

230 

265 

221 

238 

0.015 

0.64 

54-55 . . 

« • 4 « 

288 

353 

367 

337 

0.021 

0.90 

55-56 .. 

• • • » 

15 

139 

177 

113 

0.007 

0.30 

1956-57 .. 

• < • • 

214 

276 

243 

244 

0.015 

0.65 

57-58 .. 

• « • • 

318 

315 

264 

298 

0.018 

0.80 

58-59 .. 

• 4 4 4 

204 

189 

252 

216 

0.013 

0.58 

59-60 .. 


329 

329 

291 

316 

0.019 

0.85 

60-61 . - 

. . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

9 Years’ Average 

236 

256 

229 

240 

0.015 

0.64 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

204 

232 

231 

223 

0.014 

0.60 

(1951-52 to 1960-61) 







19 Years’ Average 

219 

243 

218 

231 

0.014 

0.62 

(1941-42 to 1960-61) 






-- 


• Not considered for calculating the average. 
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MEAN WITHD18AWALS BV TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Naine of Canal —Asola-Mendba 


Biver —Pathri Nadi (Wainganga) 


Mdnlk —November 


Fear 


Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 





Whole 




1—10 

11—20 

21—30 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 .. .. •• 

38 

32 

11 

27 

0.002 

0.07 

42-43 .. 

138 

69 

6 

71 

0.004 

0.18 

43-44 .. 

92 

20 

40 

50 

0.003 

0.13 

44-45 . 

Nil 

10 

10 

7 

Nil 

0.02 

45-46 . 

190 

57 

Nil 

82 

0-005 

0.21 

1946-47 . 

176 

Nil 

Nil 

39 

0.004 

0.15 

47-48 . 

217 


16 

78 

0.005 

0.20 

48-49* .. .. •• 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

49-50 .• •• •• 

96. 

Nil 

26 

41 

0.002 

o.ii 

50-51 . 

228 

92 

Nil 

107 

0.006 

0.28 

1951-52 .. 

89 

Nil 

Nil 

30 

0.002 

0.08 

52-53 . 

86 

17 

99 

34 

0.002 

0.09 

53-54 . 

140 

16 

99 

52 

0.003 

0.13 

54-55 . 

243 

31 

>9 

91 

0.005 

0.24 

55-56 . 

83 

3 

99 

29 

0.002 

0.08 

1956-57 . 

8l 

2 

7 

30 

0.002 

0.08 

57-58 .... - • 

136 

26 

Nil 

54 

0.003 

0.14 

58-59 .. . - 

100 

13 

>* 

38 

0.002 

O.lO 

59-60 . 

198 

Nil 

99 

66 

0.004 

0.17 

60-61 . 

146 

13 

2 

53 

0.003 

0.14 

9 Years’ Average 

131 

31 

12 

58 

0.003 

0.15 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

130 

12 

1 

48 

0.003 

0.12 

(1951-52 to 1960-61) 







19 Years’ Average 

• 

130 

21 . 

6 

S3 

0.003 

0.14 


( 1941-42 to 1960-61) _ ' _ - 

* Not considered for calculating the average. 


( 40i ) 








MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Asola-Mendha 


River — Pathri Nadi (Wainganga) 


Month —December 


Year 


Withdrawals (Gusecs) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.G. 

1941-42 .. .. 

Nil 

24 

2 

9 

0.001 

0.02 

42-43 .. .. 

35 

Nil 

16 

17 

0.001 

0.05 

43-44 .. .. 

.. . Nil 

28 

26 

18 

0.001 

0.05 

44-45 .. .. 

13 

10 

18 

14 

0.001 

0.04 

. 45-46 •• .. 

20 

Nil 

18 

13 

0.001 

0.03 

1946-47 .. .. 

.. 26 

Nil 

20 

16 

0.001 

0.04 

47-48 .. .. 

16 

16 

- 5 

12 

0.001 

0.03 

48-49* .. .. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

49-50 .. .. 

7 

20 

Nil 

9 

0.001 

0.02 

50-51 .. .. 

Nil 

30 

21 

17 

0.001 

0.05 

1951-52 .. .. 

28 

Nil 

34 

21 

0.001 

0.06 

52-53 • • .. 

43 

t9 

26 

23 

0.001 

0.06 

53-54 .. .. 

14 

34 

36 

28 

0.002 

0.08 

54-55 .. .. 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

55.-56 .. .. 

- • JJ 

JJ 


*9 

» 

99 

1956-57 .. .. 

Nil 

5 

Nil 

2 

. Nil 

0.01 

57-58 .. .. 

12 

Nil 

17 

10 

0.001 

0.03 

58-59 .. .. 

2 

1 

2 

2 

Nil 

0.01 

59-60 ..... 

12 

1 

28 

14 

0.001 

0.04 

60-61 .. .. 

8 

■ 5 

3 

5 

Nil 

0.01 

9 Years’ Average 

13 

14 

14 

14 

0.001 

0.04 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

12 

5 

15 

10 

0.001 

0.03 

(1951-52 to 1960-61) 







19 Years’ Average 

12 

9 

14 

12 

0.001 

0.03 

(1941-42 to 1960-61) 





- 



* Not considered for calculating the average'. 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Oonoi—Asola-Mendhii 


River—Pathri Nidi (Wainsufi) 


JfpniA—JiBUry 


Year 




Withdrawals (Cusees) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.AJ’. 

T.M.C. 

1941-42 .. 



'nu 

10 

6 

5 

Nil 

0.01 

42-43 .. 



»» 

27 

Nil 

9 

■ 0.001 

0.02 

43-44 .. 




20 

20 

13 

0.001 

0.03 

44-45 .. 



99 

9 

8 

6 

Nil 

0.02 

45-46 .. 



99 

20 

20 

13 

0.001 

0.03 

1946-47 -. 



20 

10 

24 

18 

0.001 

0.05 

47-48 



11 

16 

15 

14 

0.001 

0.04 

48-49» .. 


' 

N.A. 

N.J. 

N.J. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

49-50 .. 



20 

26 

Nil 

15 • 

0.001 

0.04 

50-51 .. 



26 

27 

31 

28 

0.002 

0.08 

1951-52 .. 



Nil 

9 

31 

14 

0.001 

0.04 

52-53 .. 



6 

18 

39 

22 

0.001 

0.06 

53-54 .. 



Nil 

3 

23 

9 

0.001 

0.02 

54-55 .. 



99 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

55-56 .. 



99 

99 

99 

99 

99 

f9 

1956-57 .. 



3 

3 

7 

5 

Nil 

0.01 

57-58 .. 



■ Nil 

4 

4 

3 

99 

0.01 

58-59 .. 



1 

1 

2 

1 

99 

Nil 

59-60 .. 



18 

19 

8 

IS 

0.001 

0.04 

60-61 .. 



8 

4 

Nil 

4 

Nil 

0.01 


9 Years’ Average 
(1941-42 to 19.50-51) 

8 

18 

14 

13 

0.001 

0.04 

10 Years’ Average 

4 

6 

11 

7 

Nil 

0.02 

(1951-52 to 1960-61) 







19 Years’ Average 

6 

12 

13 

10 

0.001 

0.03 

(1941-42 to 1960-61) 








Not considered for calculating the average. 


( 403 ) 







MEAN WITHDRAWALS BY TC^-DAY PERIODS AND MONTHS 


Ntm» taf C^Aia^—Aiioli’Mtodlia 


River —^pAthri Nadi (Wainganga 


AfoiiiA^Felmary 


r«tr 

Withdrawals (Custcs) 

Volume of withdrawal 


Whole 

1—10 11-^20 21—28/29 numlh 

MA.F. T.M.C. 


1941*42 .. .. .. 

2 

Nil 

5 

2 

Nil 

Nil 

42*43 . 

18 

14 

4 

12 

0.001 

0.03 

43-44 .. 

13 

9 

Nil 

7 

Nil 

0.02 

44-45 . 

9 

9 

14 

10 

0.001 

0.02 

45^6 . 

8 

11 

24 

14 

0.001 

0.03 

1946*47 . 

9 

35 

46 

29 

0.002 

0.07 

47-48 . 

22 

33 

Nil 

19 

0.001 

0.05 

48-49 . 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

49*50 . 

46 

78 

78 

66 

0.004 

0.16 

50-5i . 

18 

36 

50 

33 

0.002 

e.os 

1951-52 . 

17 

Nil 

35 

17 

0.001 

0.04 

52*53 . . .... 

Nil 

29 

21 

16 

0.001 

0.04 

53*54 . 

>> 

20 

Nil 

7 

Nil 

0.02 

54*55 . 

95 

Nil 

$9 

Nil 

99 

Nil 

55-56 .. 


>> 

99 

99 

*9 

99 

1956-57 .. 

Nil 

7 

Nil 

2 

Nil 

Nit 

57*58 . 

J J 

4 

5 

3 

99 

0.01 

58-59 • • .. .. 

2 

1 

4 

2 

99 

Nil 

59*66 . 

13 

16 

26 

18 ' 

0.001 

0.04 

60*61 . 

3 

3 

7 

4 

Nil 

0.01 

9 Yeai-s’ Avcra|e 

16 

25 

25 

21 

0.001 

0.05 

(1941-42 to 1950-51) 







10 Years’ Average 

4 

8 

10 

7 

Nil 

0.02 

(1951-52 to 1960-61/' 







19 Years’ Average 

9 

16 

17 

14 

0.001 

0.03 

(1941-42 to 1960-61) 








* Not considered for calculating tbe average. 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Namt of Canal — Asola-Mendha 


Siver —Pathri Nadi (Waiaganga) 


Month —March 


7«or 



Wiihdrawdla (Cuaeca) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—31 

1 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1941-42 . 


4 

4 

4 ■ 

4 

Nil 

0.01 

42-43 . 


37 

31 

20 

29 

0.002 

0.08 

43-44 - 


14 

9 

5 

9 

0.001 

0.02 

44-45 . 


9 

9 

18 ' 

12 

0.001 

0.03 

45-46 . 


19 

11 

18 

16 

0.001 

0.04 

1946-47 . 


30 

30 

13 

24 

0.001 

0.06 

47-48 . 


16 

16 

20 

18 

0.001 

0.05 

48-49* . 


N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

49-50 . 


78 

78 

78 

78 

0.005 

0.21 

50-51 . 

• • • 

9 

63 

16 

29 

0.002 

0.08 

1951-52 . 

* • • 

7 

39 

19 

22 

0.001 

0.06 

52-53 . 

* ■ « 

34 

15 

20 

23 

0.001 

0.06 

53-54 . 


4 

Nil 

• Nil 

1 

Nil 

Nil 

54-55 . 

« « • 

Nil 


»» 

Nil 

>> 

99 

55-56 . 

* « • 



>9 

n 

*r 

99 

1956-57 . 

• • ■ 

Nil 

6 

Nil 

2 

Nil 

0.01 

57-58 . 



Nil 

99 

Nil 


Nil 

58-59 . 


2 

2 

1 

2 


0.01 

59-60 . 


31 

9 

12 

17 

0.001 

0.05 

60-61 


3 

2 

Nil 

1 

Nil 

Nil 


9 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

24 

28 

22 

24 

0.002 

0.06 

10 Years’ Average 

8 

7 

5 

7 

Nil 

0.02 

(1951-52 to 1960-61) 







19 Years’ Average 

16 

17 

13 

15 

0.001 

0.04 

(1941-42 to 1960-61) 








♦ Not considered for calculating the average. 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Same of Canal —Asolft-Mendba 


River —^Pathrl Nadi (Wainganga) 


Month —April 


Tear 

Withdrawals (Cuseca) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—30 

WhoU 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1941-42 



• . 

4 

4 

4 

4 

Nil 

0.01 

42-43 



- . 

22 

22 

22 

22 

0.001 

0.06 

43-44 



• . 

26 

26 

44 

32 

0.002 

0.08 

44-45 



• . 

3 

3 

7 

4 

• Nil 

0.01 

45-46 



« • 

20 

20 

20 

20 

0.001 

0.05 

1946-47 



• • 

33 

22 

11 

22 

0.001 

0.06 

47-48 



« • 

16 

16 

22 

18 

0.001 

0.05 

48-49* 



« . 


N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A 

49-50 



. • 

86 

46 

10 

47 

0.003 

0.12 

50-51 



* * 

11 

62 

50 

41 

0.002 

0.11 

1951-52 




20 

20 

25 

22 

0.001 

0.06 

52-53 



« • 

32 

28 

21 

27 

0.002 

0.07 

53-54 



. . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

54-55 



. . 

99 

» 


>9 

>» 

99 

55-56 



• • 

9» 


>9 

99 


99 

1956-57 



, , 

1 

1 

2 

1 

Nil 

Nil 

57-58 



r • 

Nil 

3 

3 

2 

»> 

0.01 

58-59 



. « 

2 

2 

2 

2 

99 

0.01 

59-60 




9 

1 

2 

4 

>9 

0.01 

60-61 



• * 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 

(Nil) 


9 Years’ Average 
(1941-42 to 1950-51) 

25 

25 

21 

23 

0.001 

0.06 

10 Years’ Average 

6 

6 

5 

6 

Nil 

0.02 

(1951-52 to 1960-61) 







19 Years’ Average 

IS 

15 

13 

14 

0.601 

0.04 

(1941-42 to 1960-61) 








* Not considered for calculating the average. 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Nam^ of Canal — Asola-Mendha River —^Pathri Nadi (Wainganga) 

Month —May 


Year Wiihdrdwale \Ciisec8) __ Volume of withdrawal 

Whole 

1—10 11—20 21—31 THonth M.A.F. T.M.C. 

1941-42 4 4 4 4 Nil 0.01 

42- 43 30 30 27 29 0.002 0.08 

43- 44 34 34 42 37 0.002 0.10 

44- 45 ...... 7 7 13 9 0.001 0.02 

45- 46 ...... 20 22 18 20 0.001 0.05 

1946-47 . 16 16 15 16 0.001 0.04 

47- 48 . 41 21 38 33 0.002 0.09 

48- 49*. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

49- 50 19 19 19 19 0.001 0.05 

50- 51 . 20 26 18 21 0.001 0.06 

1951-52 14 24 33 24 0.001 0.06 

52-53 . 27 22 16 22 0.001 0.06 

53- 54 Nil ' Hfil Nil Nil Nil Nil 

54- 55 . „ >. »» »» ” »> 

55- 56 . „ .. ,f j. >> ” 

1956-57 . 3 2 1 2 Nil 0.01 

57- 58 . 3 6 Nil 3 „ 0.01 

58- 59 . Nil Nil Nil „ Nil 

59- 60 ...... 5 15 6 „ 0.02 

60- 61 . (Nil) (Nil) (Nil) (Nil) (Nil) (Nil) 

9 Years’ Average 21 20 22 21 0.001 0.06 

(1941-42 to 1950-51) _____ 

10 Years’ Average 5 7 5 6 Nil 0.02 

(1951-52 to 1960-61) ______ 

19 Years’ Average 13 13 13 13 • 0.001 0.03 

(1941-42 to 1960-61) ___ ' _ 


* Not considered for calculating the average. 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name of Canal —Laknawanm 


River —Laknawaraat 


Month—ivmt 


Year 

Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—30 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1951-52 . 







52-53 . 


. • 


. • 



53-54 . 

. . 

. . 


• • 

. . 

* - 

54-55 . 

21 

49 

49 

40 

0.002 

0.10 

55-56 . 

25 

46 

26 

32 

0.002 

0.08 

1956-57 • . 

40 

48 

56 

43 

0.003 

0.12 

57-58 . 

70 

93 

•147 

103 

0.006 

0.27 

58-59 . 

20 

22 

■ 15 

19 

0.001 

0.05 

59-60 . 

Nil 

Nil 

■Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

60-61 .. .. ... 

36 

55 

47 

46 

0.003 

0.12 

7 Years’ Average 

30 

45 

49 

41 

0.002 

0.11 

(1954-55 to 1960-61) 









Month- 

-July 





Year 


Withdrawals {Caaecs) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1951-52 . 



• ,. . 

.. 



52-53 . 




^ ■ 



53-54 . 




- > ■ 



54-55 . 

62 

95 

83 

SO 

0.005 

0.21 

55-56 . 

78 

97 

146 

109 

0.007 

0.29 

1956-57 . 

85 

118 

44 

81 

0.005 

0.22 

57-58 . 

186 

189 

210 

196 

0.012 

0.52 

58-59 . 

6 

12 

20 

13 

0.001 

0.03 

59-60 . 

Nil 

73 

Nil 

23 

0.001 

0.06 

• 60-61 . 

18 

191 

.J87 

134 

0.008 

0.36 

7 Years’ Average 

62 

111 

99 

91 

0.006 

0.24 

(1954-55 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Namt of Oanal—LaknHvana 


River —Lakuwaram 


Month —^August 


Year 


Wiihdrataale (CtLseca) 


Volume of withdrawal 

I—IO 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

MMF. 

T.M.C. 

1951-52 





.. 


52-53 


. 

. • 




53-54 . 

« • 

. . 

. . 


. . 

• - 

54-55 . 

126 

176 

146 

149 

0.009 

0.40 

55-56 . 

81 

122 

Nil 

65 

0.004 

0.17 

1956-57 . 

Nil 

142 

216 

123 

0.008 

0.33 

57-58 . 

224 

126 

97 

148 

0.009 

0.40 

58-59 . 

35 

Nil 

15 

16 

0.001 

0.04 

59-60 . 

9 

56 

Nil 

21 

0.001 

0.06 

60-61 . 

182 

247 

241 

224 

0.014 

0.60 

7 Years’ Average 

94 

124 

102 

107 

0.007 

0.29 

(1954-55 to 1960-61) 







Month —September 


Year 


Withdrawals (Cuseos) 


Volume of m/hdrawal 

1—10 

11—20 

21-30 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1951-52 . 







52-53 . 

. . 

. . 

. . 



* . 

53-54 . 



. , 


• . 

. . 

54-55 . 

199 

186 

22 

136 

0j008 

0.35 

55-56 . 

Nil 

24 

69 

31 

0.002 

0.08 

1956-57 . 

90 

45 

32 

56 

0.003 

0.15 

57-58 . 

192 

221 

251 

221 

0.013 

0.57 

58-59 . 

32 

38 

2 

24 

0.001 

0.06 

59-60 . 

47 

31- 

154 

77 

0.005 

0.20 

60-61 . 

211 

■ 137 

21 

123 

0.007 

0.32 

7 Years’ Average 

110 

97 

79 

95 

0.006 

0.25 

(1954-55 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Narm, of Canal —Laknawaram 


River —^Laknawaram 


M otuh —October 


Year 


WitMraioaU (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 

11—20 ^ 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1951-52 . 

. . 

. . 

. • 

• . 



52-53 . 

, . 

. . 

. ♦ 

. * 

, , 


53-54 . 

« . 



. , 



54-55 . 

138 

158 

162 

153 

0.009 

0.41 

55-56 . 

114 

170 

178 

155 

0.010 

0.42 

1956-57 . 

40 

135 

207 

130 

0.008 

0.35 

57-58 . 

261 

222 

173 

217 

0.013 

0.58 

58-59 . 

Nil 

50 

86 

46 

0.003 

0.12 

59-60 . .. 

202 

143 

135 

159 

0.010 

0.43 

60-61 . 

128 

193 

181 

168 

0.010 

0.45 

7 Years’ Average 

126 

153 

160 

147 

0.009 

0.39 

(1954-55 to 1960-61) 









Month- 

-November 





Year 

Withdrawals {Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—30 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1951-52 


52-53 . 

. V 

. . 


. . 

. , 

, . 

53-54 . 

. « 

. . 

. . 




54-55 .. 

105 

Nil 

Nil 

35 

0.002 

0.09 

55-56 . 

136 

61 

14 

70 

0.004 

0.18 

1956-57 . 

268 

5 

Nil 

91 

0.005 

0.24 

57-58 . 

97 

. 58 

9 

55 

0.003 

0.14 

58-59 . 

71 

60 

7 

46 

0.003 

0.12 

59-60 . 

201 

148 

74 

141 

0.003 

0.37 

60-61 . 

115 

6 

Nil 

40 

0.002 

0.10 

7 Years’ Average 

142 

48 

15 

68 

0.004 

0.18 

(1954-55 to 1960-61) 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Same of C'ana^-LaknawAram 


River —Laknawuftm 


Month —December 


Year 


WithdrawaU (Cusees) 


Volume of withdrawal 


1—10 

11—20 21—31 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.G. 


1951-52 . . .... 

• * 


• • 


• • 


52-53 . 







53-54 . 

, , 

. . 




•. 

54-55 . 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

55-56 . 

it 


»» 

99 


99 

1956-57 . 

Nit 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

57-58 . 

• 

9 9 

?> 


99 

99 

58-59 . 

ti 

99 

99 

99 

99 

99 

59-60 . 

it 

tf 

• 

»? 

>9 

99 

99 

60-61 .. .. .. 

it 

99 

99 

99 

99 

99 

7 Years’ Average 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

(1954-55 to I960r6l) 









Month- 

—January 





Year 


Withdrawals (Cusees) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1951-52 . 







52-53 . 


. . 


- . 



53-54* . 

Nil 

Nil 

4 

1 

Nil 

Nil 

54-55 . 

99 

14 

17 

11 

0.001 

0.03 

55-56 .. .. 

3 3 

28 

22 

17 

0.001 

0.05 

1956-57 . 

Nil 

Nil 

29 

10 

0.001 

0.03 

57-58 . 

33 

99 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

58-59 . 

1 

2 

1 

1 

99 

9 3 

59-60 . 

1 

14 

17 

11 

0.001 

0.03 

60-61 . 

Nil 

23 

45 

23 

0.001 

0.06 

• 

7 Years’ Average 

Nil 

12 

19 

10 

0.001 

0.03 

(1954-55 to 1960-61) 








• Not considered for calculating the average. 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Name, of Carea^Lakqawaram 


RM«r—IiakBawwrain 


Month — February 


Year 

Withdrawals {Cuaecs) 

Volume of withdrawal 


Whole 

1—10 11—20 21—28/29 month 

M.A.F. T.M.C. 


1951-52 . 

• • 

. . 

. « 



. . 

52-53 . 


• . 

. , 

. . 

^ , 

« , 

53-54* . 

148 

125 

139 

137 

0.008 

*0.33 

54-55 . 

53 

55 

84 

63 

0.003 

0.15 

55-56 . 

59 

56 

56 

57 

0.003 

0.14 

1956-57 . 

61 

38 

38 

46 

0.003 

0.11 

57-58 . 

16 

19 

21 

18 

0.001 

0.04 

58-59 .. .. .. 

44 

43 

77 

S3 

0.003 

0.13 

59-60 . 

10 

30 

25 

22 

0.001 

0.06 

60-61 . 

37 

. 31 

31 

33 

0.002 

0.08 

7 Years’ Average 

40 

39 

47 

42 

0.002 

0.10 

(1954-55 to 1960-61) 









Month- 

—March 





Year 


Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 

1—10 

11—20 

21—31 

Whole 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1951-52 . 







52-53 .. .. 

. . • 

. . 

. . 



* » 

53-54* .. .. 

162 

157 

152 

157 

0.010 

0.42 

54-55 .. .. 

72 

64 

71 

69 

0.004 

0.18 

55-56 . . .. 

61 

64 

54 

60 

0.004 

0.16 

1956-57 .. .. 

55 

52 

53 

54 

0.003 

0.14 

57-58 .. .. 

21 

• 21 

25 

22 

0.001 

0.06 

58-59 .. .. 

45 

34 

53 

44 

0.003 

0.12 

59-60 .. .. 

38 

56 

28 

40 

0.002 

o.ii 

60-61 .. .. 

30 

31 

25 

28 

0.002 

0.07 

7 Years’ Average 
(1954-55 to 1960-61) 

46 

46 

44 

45 

0.003 

0.12 


Not considered for calculating the average. 
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MEAN WITHDRAWALS BY TEN-DAY PERIODS AND MONTHS 


Nam of Canal —Laknawaram 


River —Laknawarain 


Month —^April 


Year 

Withdrawals (Cusecs) 


Volume of withdrawal 


1—10 11—20 21—30 

Whole 

month 

M.A.F. T.M.C. 


1951-52 . 

» , 


. , 


, , 


52-53 .. .. .. 

. . 

. . 



, , 


53-54* . 

136 

152 

135 

141 

0.008 

0.37 

54-55 . 

69 

71 

73 

71 

0.004 

0.18 

55r56 . 

54 

54 

54 

54 

0.003 

0.14 

1956-57 . 

40 

18 

25 

28 

0.002 

0.07 

57-58 . 

43 

43 

43 

43 

0.003 

0.11 

58-59 . 

62 

19 

32 

38 

0.002 

0.10 

’59-60 . 

38 

21 

30 

29 

0.002 

0.08 

60-61 . 

25 

24 

21 

23 

0.001 

0.06 

7 Years’ Average 

47 

36 

40 

41 

0.002 

0.11 

(1954-55 to 1960-61) 









Month— 

-May 


• 


Tear 


Wilhdraiuals {Cusecs) 


Volume of withdrawal 





Whole 




1—10 

11—20 

21—31 

month 

M.A.F. 

T.M.C. 

1951-52 . 







52-53 . 

. . 


.. 




53-54* .. .. 

61 

Nil 

Nil 

20 

0.001 

0.05 

54-55 . 

6 

4 

5 

5 

Nil 

0.01 

55-56 . 

35 

3 

Nil 

12 

0.001 

0.03 

1956-57 . 

22 

Nil 

Nil 

7 

Nil 

0.02 

57-58 . 

Nil 

>> 


Nil 

>> 

Nil ‘ 

58-59 . 

}» 



if 

f> 

J? 

59-60 . 

jy 

ft 

22 

8 

>) 

0.02 

60-61 . 

j> 

t> 

59 

21 

0.001 

0.06 

7 Years’ Average 

9 

1 

12 

8 

Nil 

0.02 

(1954-55 to 1960-61) 







*Not considered for calculating the average. 


( 413 ) 






















